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Аннотация
— Чей ребёнок, Юля?
— Ты преследовал меня, чтоб узнать, чей ребёнок?
— Я повторяю свой вопрос. От кого ты беременная?
— От мужа! — упёршись ладонями в мощную грудь, пытаюсь оттолкнуть от себя мужчину: — Уйди! Оставь меня в покое, я не должна отчитываться перед тобой.
— Ты мне сейчас врёшь? Ты же поэтому мне звонила из Италии. Хотела сказать что-то важное. Не делай глупости! Подумай хорошо о последствиях. Признайся, кто отец ребёнка. Если ты мне сейчас врёшь, то поступаешь точно так же, как и 10 лет назад. Неужели ничего не поняла? Не сделала выводы?
— Сделала, — отвечаю с гордо поднятой головой: — Я всё поняла, Егор. Ты доходчиво объяснил по телефону, что счастлив со своей женой. А до этого ты сказал, что нас с тобой больше нет. Просил обо всём забыть.
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Зажав телефон между ухом и плечом, я слушаю в трубке противные гудки. И кусаю губы, пока ожидаю ответа. Волнуюсь.
Я долго сомневалась: звонить или нет. Взвешивала все “за” и “против”. Порывалась набрать, хваталась за мобильный много раз. Но затем била себя по рукам и приказывала не совершать глупости.
Ха! Глупости. В моей истории их и так слишком много. Хуже уже быть не может.
Сыночек пинается изнутри, и моя решительность возрастает с каждой секундой. Я должна сказать отцу своего ребёнка правду. Возможно, он мне не поверит или даже не станет слушать.
Будет ли мне больно?
Пусть!
Однажды я не сказала ему про беременность. И это разрушило нас, убило надежду на будущее. Но сейчас, когда внутри меня есть ещё одна маленькая жизнь, я должна сказать Егору обо всём. Он имеет право знать, что через четыре месяца на свет появится его сын. Наследник!
Возможно, Егор обрадуется.
Вряд ли огорчится.
Но иначе я поступить не могу.
Егор отвечает на звонок после шестого гудка, когда я уже начинаю терять надежду услышать его голос.
— Да? — говорит он и меня будто бьёт током. Я роняю снимок УЗИ, который не выпускала из рук всё это время, пока ожидала ответа.
От волнения у меня спирает дыхание, а язык прилипает к нёбу. Я не слышала голос Егора слишком давно. Поэтому сейчас жутко волнуюсь.
— Юля, — вздыхает Егор. — Я знаю, что это ты.
Я звоню с неизвестного номера из Италии. Я приехала сюда три месяца назад, сбежав от Батурина. Сбежать помог отец. Он сделал для меня поддельные документы и вывез из страны вместе с волонтёрской группой, которая направлялась в Европу.
— Будешь молчать? — спрашивает Егор, и я шумно втягиваю воздух ноздрями. — Сабирова, ты же всегда была смелой.
Он горько усмехается, и я чувствую в его усмешке настоящую глыбу льда. Всё правильно. Мы чужие друг другу. Безвременно. В этой жизни и во всех следующих, если встретимся.
Сделав над собой огромное усилие, я всё-таки говорю: “Привет, да, это я”.
— Я уже понял. Значит, Италия?
— Да. Теперь я живу здесь.
— Ясно.
— А ты? — Егор переспрашивает, мол, что я. И тогда я уточняю свой вопрос: — Ты где живёшь?
— Всё там же, в столице.
— Какая сейчас там погода? Жарко? Или идут дожди?
— Юль, ты же позвонила не за погоду узнать?
— Не за погоду. Хотела услышать твой голос и кое-что тебе сказать. Очень важное, — осмеливаюсь признаться. И собираюсь с духом сказать Егору, что беременная от него, но не успеваю.
— Не звони мне больше, Юля, — приказывает холодным тоном, а я кладу ладонь на свой округлый живот и закусываю губу, чтоб не зарыдать в трубку.
Беру небольшую паузу, чтоб отдышаться.
Зажмуриваюсь. И представляю лицо Егора. Вспоминаю его красивые синие глаза и чёрные пушистые ресницы. Пусть сынок родится похожим на своего отца. Пусть у него будут такие же русые волосы и светлая кожа.
Слышу, как на том конце провода Егора зовёт жена, а он говорит ей, что через минуту придёт ужинать. Ха! Они планируют ужинать, а я этим вечером точно буду рыдать. В одиночку. И на пустой желудок. Потому что не смогу запихнуть себе в рот ни кусочка — уверена.
— Ты счастлив с ней? — спрашиваю, зная наперёд, что он сейчас соврёт, потому что иначе не может. И я не могу. Я должна это спросить.
— Да, — устало вздыхает Егор. — Я счастлив со своей женой. Поэтому тебе лучше обо всём забыть.
— А ты смог забыть?
— Забыл. Я давно обо всём забыл, — чеканит в ответ, и я чувствую, как острая боль запускает свои щупальца прямо под кожу.
Он сбрасывает вызов. А я, уронив мобильный, скатываюсь на пол. И прикусываю палец зубами, чтобы громко не рыдать.
* * *
Егор
Сбросив вызов, сжимаю мобильный до побеления костяшек пальцев. Откидываюсь на спинку кресла и делаю глубокий вдох. В голове набатом стучит от мыслей. Гадкие ощущения раздирают изнутри.
Я был с ней холоден.
Даже груб.
Но иначе она меня не забудет, не вырвет из своего сердца с корнями.
Возвращаю взгляд на мобильный, отпечатком пальца снимаю блокировку с экрана и нахожу в галерее наши с Сабировой фото. Залипаю. Смотрю на черты любимого лица. И чувствую тупую боль за грудиной. Воспоминания обрушиваются мощным потоком.
Я всё помню: с первой и до последней встречи. Помню Юлю ещё студенткой. Влюбился в неё тогда без памяти и с первого взгляда. Красивая миниатюрная брюнетка не могла не покорить моё сердце. И сколько лет прошло, сколько было после неё других женщин, но нет… Такой второй Сабировой я так и не встретил.
Нахожу в галерее последнее фото, где мы на море зимой. Такие счастливые и влюблённые. Отчего моё разбитое сердце жалко трепыхается в груди.
“Я буду любить тебя, что бы ни случилось. Даже если тебя объявят врагом народа и приговорят к смертной казни, знай, я умру в тот же день. Потому что без тебя моя жизнь ничего не значит”, — как на репите крутится в голове слова Юли.
Я тоже тебя люблю, девочка моя.
Но иначе не могу.
Надеюсь, однажды, когда всё закончится, ты поймёшь меня, как я понял тебя. Знаю, будет трудно убедить тебя в своей любви. Возможно, ты меня даже возненавидишь. Но наступит день, когда я поквитаюсь с Батуриным и сделаю тебя свободной от его оков.
Стук в дверь заставляет меня напрячься. Блокирую телефон и спешу открыть крышку ноутбука, делая вид, что занят работой.
Дверь распахивается и в кабинет входит Катерина. Прислонившись к стене плечом, она смотрит на меня уставшим взглядом сверху вниз. Поджимает губы.
Чёрт… Я же должен был спуститься на ужин.
— До сих пор работаешь? — усталым голосом спрашивает жена и я киваю ей на автомате.
Медленным шагом Катя приближается ко мне. Останавливается за моим креслом и кладёт руки на мои плечи. Массирует их пальцами. Но я не расслабляюсь.
— Егор, может, поедем в отпуск?
— Поезжай, но без меня, Кать.
— Много работы?
— Угу.
— А хочешь, я попрошу дядю, чтоб он дал тебе отпуск? — в ответ отрицательно качаю головой и говорю, что это лишнее. — Ну почему? У нас так и не было медового месяца. Ты днями пропадаешь на работе. И мы почти не бываем наедине.
— Кать, у меня новые проекты. Я действительно очень занят.
— Я это уже слышала не один раз, — обиженно произносит, затем отходит от моего кресла и направляется к выходу. Оборачивается: — Ужинать хоть придёшь? Я стол накрыла. Жду тебя.
Дожидаюсь, когда за женой закроется дверь. А затем от злости ломаю чёртовый карандаш, который попался под руку.
Грёбаный Батурин! Сколько проблем всего из-за одного человека?!
* * *
Успокоившись, выхожу из кабинета. Спускаюсь на первый этаж. В столовой действительно накрытый стол. Катя сидит на одном из стульев и лениво ковыряет вилкой салат в своей тарелке. Ещё она пьёт из бокала явно не сок. Стоит отметить, пьёт она в последнее время почти каждый вечер. И это напрягает.
— Где Маша? — спрашиваю я, не заметив за столом дочери.
— У себя в комнате, — отзывается жена, в мою сторону даже не смотрит.
— Не захотела спускаться? Или вы опять поругались?
— Мы не ругались. Я ей и слова не сказала.
— Понятно, — цежу через зубы и выхожу из столовой.
Возвращаюсь к лестнице. И быстрым шагом миную ступеньки. Остановившись напротив двери детской комнаты, заношу руку постучать. Но передумав, врываюсь в спальню без стука.
Застаю дочку на кровати. Она лежит с закрытыми глазами и большими наушниками на голове. Слушает музыку. Меня естественно не замечает.
Подхожу к дочери и снимаю с её головы наушники, на что она презрительно фыркает в ответ.
— Что ты себе позволяешь? — пытается отобрать у меня наушники, но я поднимаю руку вверх.
— Идём ужинать.
— Я неголодная. Ясно? Наушники отдай!
— Не отдай, а “верни, пожалуйста”.
— Извини. Нас в детдоме не учили таким хорошим словам. Я всё никак не привыкну, что отныне я не детдомовка, а твоя дочка.
— Маша, — цежу через зубы. — Идём ужинать. Катя старалась.
— Катя, — ухмыляется. — Мне она не нравится. И вообще, если ты думаешь, что я когда-нибудь назову тебя “папой”, то ошибаешься! Где ты был все эти десять лет? Где ты был, когда я так сильно нуждалась в тебе? Почему вы с мамой меня бросили? Почему отдали в детский дом? Я никогда тебе этого не прощу.
— Дочка, мы говорили с тобой на эту тему. Так получилось. Тебя украли и...
— Не называй меня дочкой! Меня Машей зовут, понятно?
* * *
Юля
— Как думаешь, какие пинетки взять? Вот эти голубые? Или беленькие? — показываю подруге детские носочки, не зная, какие из них выбрать.
— Юль, может рано ещё вещички покупать? У тебя только пять месяцев.
— Ритка, ты зануда, — беспечно усмехнувшись, кладу в тележку для покупок обе пары пинеток.
Рита смотрит на меня как на слабоумную, но ничего не говорит. А и так знаю, что повернулась на своей беременности. Накупила детской одежды, записалась на курсы будущего материнства. Ну а что мне ещё делать? На работу я не хожу. Живу в чужой стране. Почти ни с кем не общаюсь. Вот Ритка ко мне приехала. Правда ненадолго, всего лишь на недельку. А так хоть волком вой от одиночества. Поэтому я сама себя развлекаю как могу.
Затарив тележку продуктами, рассчитываемся за покупки на кассе. Рита выкатывает тележку из супермаркета на улицу и запихивает пакеты в багажник арендованного авто. Я устраиваюсь на переднем сиденье и всё это время, пока мы едем на мою съёмную квартиру, я молчаливо выслушиваю претензии подруги: улицы узкие, люди странные, цены высокие… Усмехаясь, глажу свой живот ладонью. А мне всё нравится. Италия прекрасна — особенно потому, что здесь нет Батурина. Я всё ещё боюсь его появления. Не верится, что он до сих пор меня не нашёл. Конечно, можно было бы подстраховаться: периодически менять место жительство — стран на планете хватает, но с каждым днём я всё больше становлюсь похожей на колобок. Ну куда мне эти переезды, когда пузо вот-вот на нос полезет?
Вечереет. А потому, когда Рита паркуется возле дома, я сразу замечаю в окнах моей квартиры свет. Напрягаюсь. И спрашиваю у подруги: не забыла ли она выключить свет в квартире перед тем, как мы собрались в супермаркет? Рита качает головой. И гадливое чувство приближающийся опасности накатывает на меня удушливой волной.
— Он нашёл меня.
— Кто тебя нашёл? — переспрашивает Рита, встревоженно разглядывая моё влажное от пота лицо. — Юль, всё хорошо? Ты побледнела.
Прижавшись спиной к сиденью, боюсь пошевелиться. Паническая атака одолевает с каждой секундой. Мне дышать тяжело. Сердце стучит быстро.
— Это он. Он нашёл меня.
— Тагир? — с лица подруги сползают все краски. Она тоже пугается, но быстро приходит в себя: — Да нет же. Это невозможно. Я ехала к тебе окольными путями. Он не мог меня выследить.
Сглатываю противный ком, подкатившей под горло.
Он мог! Для Батурина нет ничего не возможного. Из-под земли достанет. Воскресит меня, если вдруг вздумаю умереть.
Взяв меня за руку, Рита поглаживает её пальцами. Успокаивает. И предлагает выпить воды. Я соглашаюсь.
А затем, когда мы выходим из машины, будто седьмым чувством ощущаю опасность. Отчего волоски на моей коже становятся дыбом.
Дверь в квартиру открывает подруга, потому что у меня нереально дрожат руки. Ритка первой переступает порог. Уходит вглубь квартиры, а затем кричит:
— Юль, это на кухне свет горит. Наверное, я всё-таки забыла его выключить, — через минуту подруга возвращается ко мне: — Ну ты чего стоишь на пороге? Идём. Всё нормально.
Делаю глубокий вдох. Ноздрями втягиваю воздух и ощущаю чужой запах. Похожий на запах мужского одеколона. Качаю головой, прогоняя оттуда весь бред. Нет, мне просто всё это кажется. Возможно, мысли о переезде — не такие уж и бредовые. Наверное, мне всё-таки придётся уехать из Италии для своей же безопасности.
Успокоившись, я говорю Рите, что пойду полежать в спальне.
Не спеша подхожу к двери, толкаю её вперёд, а когда оказываюсь внутри комнаты, закрываю дверь на замок по привычке.
Я даже сообразить ничего не успеваю, как в спальне зажигается свет — небольшая лампа, которая стоит на прикроватной тумбочке.
Одно мгновение. И я начинаю терять связь с реальностью, когда натыкаюсь взглядом на мужской силуэт возле окна.
Предательские мурашки ползут по позвонкам. Я щипаю себя за руку и мысленно ругаю саму себя за трусость. Возможно, стоит попросить у гинеколога успокоительное, иначе так можно крышей уехать.
— Тебя нет. Нет… Ты мне кажешься. Прочь из моей головы, — бухчу себе под нос, успокаиваюсь.
— Я тоже рад тебя видеть, душа моя, — говорит виденье голосом Батурина.
Он оборачивается. И при тусклом свете я различаю черты его лица. Пячусь к двери. А он надвигается на меня гораздо быстрее, чем я способна передвигать ногами.
Оказываюсь загнанной в угол. Спина прижата к стене. Бежать мне некуда.
Приблизившись вплотную, Тагир расставляет руки по бокам от моего лица, точно берёт в плен. Его мощная аура разрывает на куски всё моё стремление убежать.
Прижавшись щекой к моей щеке, Тагир шумно втягивает ноздрями запах моих волос. А я наконец-то прихожу в себя и, осмелев, пытаюсь оттолкнуть дьявола в сторону.
— Не прикасайся ко мне, — цежу через зубы. — Не смей трогать меня.
Он ухмыляется. И отдаляться не собирается. Напротив! Кладёт ладонь на мой округлый живот. Гладит его.
— Я же вас с ребёнком все эти месяцы искал. Неужели, дорогая жёнушка, ты могла подумать, что я позволю тебе украсть у меня сына? — рокочет низким голосом.
“Это не твой ребёнок!”, — отзывается внутри меня беззвучным криком. Но я прикусываю язык, не в силах произнести вслух свой протест.
Мне страшно. Трясёт всю, просто до чёртиков… Батурин с такой уверенностью заявляет о своём отцовстве, что я даже возражать боюсь, вспоминая события десятилетней давности. После свадьбы Тагир ни разу ко мне не прикоснулся, потому что я этого не хотела. И какого же было его удивления, когда в один день он понял, что его жена беременная. Не от него! Я до сих пор помню весь тот ужас, который читался во мрачном взгляде чёрных глаз Батурина.
— Ты моя. Принадлежишь мне! — цедит через зубы Тагир, а я от дикого страха закрываю глаза: — Вы с ребёнком моя собственность. И пока я жив, никто и ничто вас у меня не смогут забрать.
Одинокая слезинка скатывается по моей щеке. Зажмуриваюсь сильнее. И чувствую, как капля слезы падает на мою грудь.
Заставляю себя открыть глаза и скреститься взглядами с Тагиром. Не моргаю. Он тоже. Лишь выгибает дугой свою тёмную бровь и искривляет губы в надменной ухмылке.
— Как ты меня нашёл? — осипшим от ужаса голосом произношу я.
— Конспирация не конёк твоей подруги.
“Ясно”, — отвечает мой внутренний голос. Я знала, что приезд Риты будет рискованным, но подруга смогла убедить меня в обратном. Уверяла, что сможет приехать в Италию без хвоста и я ей поверила. Зря, конечно же. Батурин был на стрёме всё это время, следил за всем моим близким окружением в надежде, что однажды кто-то из них приведёт его ко мне. И это случилось.
Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть.
— Юль, у тебя всё хорошо? — спрашивает Ритка по ту сторону двери.
А я ответить не могу, будто охрипла. И молча наблюдаю со стороны за развивающимися событиями: Тагир идёт к двери, распахивает её настежь и предстаёт перед моей подругой лицом к лицу.
— Батурин? — зло шипит Рита, и я чувствую в её голосе: боль, разочарование и ненависть. — Как ты здесь оказался?
Тагир злобно усмехается, а затем приказывает Рите собирать манатки и валить на все четыре стороны. Подруга сопротивляется.
Приказываю себе быть смелее. Тагир не такой уж и неуязвимый, потому что у него, как и у каждого антигероя, имеются слабости. И его самая большая слабость — это я! Ради меня он на горло себе наступит, если я его об этом попрошу.
Я становлюсь за спиной Батурина:
— Не трогай её, Тагир.
Батурин оборачивается. Смотрит на меня удивлённо.
— Не трогай мою подругу, если хочешь, чтоб я действительно вернулась к тебе, — Тагир медлит, сомневаясь. И тогда я добавляю: — Я смелая. Я спрыгну… ещё раз. Не заставляй меня этого делать.
Шумно втянув воздух ноздрями, Тагир сдаётся. Отпускает Риту, но попрощаться с подругой он мне не разрешает.
— Юль, я вызову полицию! — говорит Рита, когда Тагир стоит между нами стеной, не позволяя приблизиться друг к другу. — Я не позволю этому дьяволу снова сломать тебя.
— Не нужно, Рит. Я справлюсь. Спасибо тебе за всё. Лучше сделай так, как просит он.
Натянуто улыбнувшись, поворачиваюсь к подруге спиной. И иду к кровати. Зарываюсь лицом в раскрытых ладонях, жду, когда за подругой захлопнется входная дверь и мы с Батуриным останемся в квартире одни.
По ощущениям проходит целая вечность прежде, чем это всё случится. Я не плачу. Не протестую, когда Батурин становится передо мной на колени и, обхватив мои ноги обеими руками, устраивает голову на моих коленях. Я ничему не удивляюсь — это же Тагир со своей больной любовью. Я устала его понимать. Перестала искать логику в его поступках. К чёрту всё… Видимо, моя судьба — жить с этим дьяволом до конца своих дней. Но ради своего сына, ради того, чтобы он родился, я готова пройти этот путь, даже если придётся разрезать на лоскутки остатки своей души.
— Давай не ссориться. Я хочу мира, Юля. Вернёмся домой и начнём всё сначала, будто ничего и не было. Я закрою глаза на твою интрижку с другим, а ты постарайся быть ко мне добрее. Иншаллах, я не враг тебе, когда ты наконец-то это поймёшь?
— Тагир, я никогда не смогу полюбить тебя.
— Я знаю. Но ты можешь уважать меня, относиться с почтением, считаться с моим мнением. Ведь это всё ты можешь сделать, душа моя?
— Смогу, — вздыхаю: — Наверное, да.
— Вот и отлично. Сегодня переночуем в этой квартире, а завтра улетаем домой. Кстати, я приготовил тебе сюрприз, — будто что-то вспомнив, Тагир тянется к внутреннему карману своего пиджака и достаёт оттуда мобильный, протягивает его мне: — Смотри, моя жёнушка.
Я рассматриваю фотографии на телефоне Тагира. И качаю головой, не понимая, что всё это значит: какая-то девочка, худенькая, лет десяти. Но её лицо мне почему-то кажется знакомым. Я напрягаюсь, пытаясь вспомнить, где могла видеть ребёнка. И меня вдруг осеняет:
— Эта девочка, которую мы видели в заброшенной школе? — спрашиваю у Тагира, и он утвердительно кивает. — Но что всё это значит? Я не понимаю.
— Я нашёл твоего ребёнка, дорогая моя.
— Что?
— Девочка, которую ты видишь на фотографиях — твоя дочка.
От шока роняю телефон на пол. Вытягиваюсь струной. И хлопая ресницами, смотрю на задумчивое выражение лица Батурина. Шутит? Или его больной мозг придумал для меня весьма изощрённый способ наказания за то, что посмела сбежать в Италию?
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“Твой ребёнок выжил”
“Подмена в роддоме”
“Шантажировала санитарка”
Голова идёт кругом. Я не могу поверить Тагиру, хотя он был убедительным. С его слов в роддоме нам соврали, потому что об этом попросила моя мать. Врачи сообщили мне о смерти моей девочки, но на самом деле все эти десять лет ребёнок жил в чужой семье.
Про ребёнка Тагир узнал благодаря той записке, которую однажды мне сунул в руки мальчишка, пробегающий мимо заброшенной школы. Оказывается, Батурина шантажировала санитарка, требовала денег, иначе она грозилась обо всём рассказать прессе и, таким образом, испортить репутацию Тагира. Сначала Тагир ей не поверил, но потом исходя из его слов, он встретился с девочкой и сделал тест ДНК. Моя дочь! Несомненно.
Пока мы летим в самолёте, я не выпускаю из рук мобильный. Рассматриваю фотографии дочки. И плачу. Неужели это действительно она? Нет, не верится, что я оплакивала все эти годы своего живого ребёнка, что ходила в церковь и молилась богу за упокой её души…
Я не знаю, какие чувства испытывать к матери. Эта новость свалилась на мою голову как снежный ком. Трудно поверить, что мама могла со мной так поступить. Да и зачем? Она же видела, как мне было плохо, как меня крыло от отчаяния. Я больше склоняюсь к играм Батурина, потому что подобное — в его духе. Он мнит себя вершителем чужих судеб. Благодаря власти и деньгам, для Тагира нет ничего невозможного — это факт!
Самолёт идёт на посадку. Я зажмуриваюсь и чувствую, как пальцы Тагира сжимают мою холодную руку. Терплю прикосновения Батурина. И только бог знает, чего мне стоит изображать из себя покорную жену. В душе я не сломленная, не поставлена на колени. Мой маленький сын, живущий внутри меня, — мой стимул, жажда к свободе. Однажды я вырвусь из рабства Тагира, не позволю Батурину присвоить себе не только меня, но и чужого сына. Малыш от Егора, в этом я даже не сомневаюсь.
Батурин помогает сойти с трапа самолёта. А затем он крепко держит меня за руку и ведёт по всему аэропорту. Нас сопровождает охрана: спереди, сзади и по бокам окружают рослые мужчины, одетые во всё чёрное. Не знаю, от кого защищается Тагир — охраны явно много. Возможно, у него появились враги, о которых мне ничего не известно.
* * *
В загородный коттедж Батурина приезжаем через час. К этому времени я извожу себя мыслями о дочери. Мне страшно, как никогда. Потому что я до сих пор не верю Батурину. Если это его очередная игра, то этот дьявол ещё хуже, чем я думала, ведь он решил вмешать сюда чужого ребёнка. Сломать не только мою жизнь, но и жизнь абсолютно ни в чём не виновной девочки.
— Приехали, — положив ладонь на моё плечо, Тагир заставляет прийти в себя. И встретиться с ним взглядом.
Кивнув, тянусь к дверце в авто. Вдыхаю полной грудью воздух. И мурашки рассыпаются по моей коже бусинками. Весна. Деревья в цвете. Трава зеленее изумруда. Очень красивое время года. Но моя сожжённая до пепла душа не радуется. Мне грустно и тревожно.
Чувство дежавю накрывает, будто цунами, стоит переступить порог дома. Стены, мебель, прислуга — всё напоминает о моей никчёмной жизни, которая снова принадлежит Батурину. Я качаю головой, вытряхивая оттуда жалость к себе.
— Пообедаем? — предлагает Тагир, но я ссылаюсь на плохое самочувствие и спешу в свою спальню.
Муж не преследует. И я облегчённо вздыхаю, закрывшись в своей комнате. Брожу по спальне. Заглядываю в шкаф, выдвигаю ящички в письменном столе и не только. Всё на месте, даже ни одной пылинки не видно на гладкой поверхности стола, словно я никуда не убегала и жила всё это время в своей спальне.
Вечером Тагир всё же приходит в мою спальню. Даже тактично стучит в дверь прежде, чем войти. Я сижу за ноутбуком, изучая медицинские центры, где смогла бы встать на учёт по беременности.
— Юля, — зовёт меня по имени Тагир, а когда я на него не реагирую, муж берёт на себя смелость подойти ко мне вплотную и остановиться за моей спиной.
На том месте на плече, куда Батурин положил свою ладонь, неприятно жжёт. Но я даже не дёргаюсь. И смиренно терплю его ненавистные прикосновения.
— Я хочу, чтоб ты оделась в своё самое лучшее платье и посвятила этот вечер своему мужу, — заявляет Тагир.
Я усмехаюсь. И говорю, что боюсь, в своё самое лучшее платье я никак не влезу, ведь мой живот стал похожим на спелый арбуз.
Уголки губ Тагира ползут вверх, кажется, он улыбается. А в чёрных глазах ни капли гнева. И я ловлю себя на мысли, что моя беременность его не раздражает. Даже наоборот. Он умиляется. И действительно рад?
Спорить с Батуриным я не решаюсь — не хватает духа, да и желание цапаться с ним будто кошка с собакой, как в предыдущие десять лет брака, у меня нет. Вместо сопротивления я встаю с кресла и подхожу к шкафу, в котором обнаруживаю новые платья. Странно, что я их раньше не заметила.
— Я не знал, какое тебе понравится, — пожимает плечами Тагир, когда я, обернувшись, скашиваю в его сторону вопросительный взгляд.
Ещё Тагир вручает мне коробку с ювелирными украшениями, которую я не спешу открыть. Потому что всё это кажется мне очень знакомым. Завёл новую любовницу? Плевать. Я никогда не ревновала Батурина ни к одной женщине. Даже не злилась на него, пока он не вздумал переступить черту и связаться с моей родной сестрой. Яна не выходит у меня из головы. И как бы я ни злилась на младшую сестру, моё сердце не гранит. Оно болит за сестру, ведь насколько мне известно, у Яны случился выкидыш на десятой неделе беременности.
* * *
Я надеваю чёрное платье в пол, которое немного свободно в талии, но хорошо облегает бёдра и ягодицы. Декольте глубокое, отчего моя увеличившаяся на половину размера грудь красиво смотрится. На шее сверкает платиновая подвеска с бриллиантами, а в ушах такие же серьги — последний подарок Батурина.
С макияжем я не заморачиваюсь: выравниваю тон лица тональным кремом, на скулы наношу немного румян и подкрашиваю ресницы тушью. Единственная яркая деталь в моём образе — красная помада на губах. Как говорила Коко Шанель, красная помада — символ сильной женщины, она должна сопровождать её на протяжении всей жизни. Да, именно так. И зная Батурина, он побрезгует лезть ко мне с поцелуями, боясь испачкаться косметикой.
— Моя красивая, — приветствует Тагир, когда я присоединяюсь к нему в гостиной.
Тагир одет, как и с иголочки. Тёмно-синий костюм, светлая рубашка без галстука. Волосы аккуратно уложены немного набок, идеально подстриженная чёрная борода. Если говорить непредвзято, то Батурин — очень видный мужчина. По-мужски красив. Женщины от таких голову теряют, готовые превратиться в коврик у ног, лишь бы удержать хищника как Тагир. А меня это всё не цепляет: ни вчера, ни сегодня и уверена, завтра я тоже буду равнодушной к чарам Батурина.
Подойдя ближе, Тагир берёт меня за руку и подносит её к своим губам. Пока медленно касается моей холодной кожи губами, неотрывно смотрит мне в глаза. Я тоже взгляд не отвожу, лишь дёргаю подбородком вверх, смотря на Батурина высокомерно. Сколько лет прошло, а моя власть над этим мужчиной не ослабла. Я никогда не старалась понравиться Тагиру, я была самой собой, сколько себя помню. Но Батурин нашёл во мне что-то такое особенное, что до сих не узрел ни в одной своей любовнице. Какая ирония: иметь в этой жизни всё, что захочешь; владеть целым миром, но не сердцем одной-единственной женщины. И я бы пожалела Батурина, если бы он не был таким негодяем, каковым является.
* * *
Тагир привозит нас в ресторан, один из самых помпезных в столице. На входе швейцар открывает для нас дверь и отходит в сторону, чтоб пропустить внутрь. Тагир кивает, и я первой вхожу в ресторан.
Я не удивляюсь, когда вижу “вип” зал, наполненный живыми цветам и оркестром. Моё сердце тоскливо щемит в груди, потому что богатство и роскошь ещё ни одного человека не сделали счастливым по-настоящему. Счастье в духовных ценностях, а не материальных. И богатый тот человек, у которого сердце до краёв наполнено любовью — ко всему, чему только можно.
Мы ужинаем под фоновый шум живой музыки. Тагир ведёт непринуждённую беседу, рассказывает мне о своих планах. Хвастается новыми проектами, которые уже в следующем году сделают его ещё богаче на несколько миллионов или миллиардов. Я не знаю на самом деле, сколько зарабатывает мой муж. Не знаю, сколько у него фирм и какие суммы хранятся на счетах в заграничных банках. Быть женой олигарха я никогда не хотела, но ею стала — не по своей милости, конечно же.
— Я хочу с тобой потанцевать, — не дождавшись моего ответа, Тагир встаёт с места и подходит ко мне. Протягивает руку: — Потанцуй со мной, жизнь моя.
Отложив в сторону столовые приборы, я медленно поднимаюсь с кресла и вкладываю руку в большую ладонь Тагира. Позволяю отвести себя в центр зала и увлечь в медленном танце.
Руки Тагира скользят по спине, спускаются ниже и задерживаются на ягодицах. Я вижу, как пляшут черти в чёрных глазах, да даже не черти, там сам дьявол танцует с бубном. И если бы я не была беременной, думаю, Батурин уже бы перешёл к активным действиям. Я же помню, как ему срывало крышу во время нашего секса. Не скажу, что Тагир — плохой любовник, но я, как и каждая женщина, живу эмоциями. Для меня важно испытывать чувства к мужчине, любить его и чувствовать себя любимой. А иначе это просто секс, а не что-то больше.
— Я устала, — убрав руки с плеч Тагира, отступаю на шаг. — Давай вернёмся домой?
— Вечер ещё не закончился, — усмехнувшись, Тагир провожает меня к столу и просит подать десерт.
— Когда я смогу увидеть дочь?
— Не терпится?
— А сам как думаешь? Я десять лет не видела её.
— Ну тогда что может решить пару дней? — Поддавшись вперёд, Тагир опускает руку под стол, и спустя мгновение моё колено обжигает жаром его ладони. — Не переживай, моя любимая жёнушка, я умею держать своё слово. Если я что-то обещаю, то всегда выполняю. Ты увидишься с девочкой завтра.
Вздыхаю, сдерживая эмоции. Хотя психологи утверждают, что сдерживаться — очень плохо. Если не выпускать эмоции наружу — через крик или хотя бы разговор, то можно заболеть. Но я, никогда раньше не молчавшая, сегодня молчу. Терплю всё, потому что боюсь разрушить шаткий мир, который зародился между мной и Тагиром. Ха! Миром это можно назвать с большим трудом. Но иначе я могу потерять всё, как в казино: одна ставка, одна партия и ты банкрот.
Тагир наполняет мой бокал соком. И предлагает выпить за здоровье нашего первенца. Этот тост звучит чудовищно. Потому что мы топчемся на осколках прошлого. Сколько людей стали несчастными из-за нашего с Батуриным брака? Сломанная судьба моей родной сестры и Егора — это даже не вершина Айсберга.
— Идём, я хочу тебе кое-что показать, — Тагир тянет меня за руку. И уже через пару минут мы оказываемся стоять на заднем дворе ресторана.
На улице темно и прохладно. Сняв с себя пиджак, Батурин бережно накидывает его мне на плечи. И становится за моей спиной. Прижимается плотно. Руками обнимает за талию, ладонью гладит округлый живот.
Я слышу чужие голоса и понимаю, что на улице мы не одни. Позади нас с Батуриным стоят мужчины. Курят. И я чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. Тяжёлый. Он словно буравит меня насквозь.
Тёмное небо озаряется яркими вспышками. Тагир прижимается ко мне ещё крепче и шепчет на ухо признания в любви, пока в небе взрывается фейерверк.
“Спасибо за сына”, — читаю огненную надпись. И предательские мурашки бегут по спине.
Обернувшись, смотрю на Тагира шокированным взглядом. А он улыбается! Кончиком носа трётся о мой нос.
— Ты делаешь меня самым счастливым, — говорит Батурин, а я глотаю противный ком, который подкатил к горлу.
Когда спектакль завершается, Тагир берёт меня за руку и ведёт в ресторан. Но чтобы нам вернуться в “випку” нужно пройти длинный коридор и общий зал ресторана, где мы встречаем знакомых. Тагир останавливается, чтоб поздороваться с группой мужчиной. Я стою от него немного поодаль. Кутаюсь в пиджак мужа и снова чувствую на себе чужой взгляд.
Я поворачиваю голову в сторону. И чувствую, как подо мной начинает качаться пол, потому что в метрах десяти от меня стоит биологический отец моего ребёнка, которого я ношу под сердцем.
— Ты увидела призрака, любимая? — голос Батурина вырывает из прострации, и я вдруг понимаю, что пялюсь в пустоту.
Егора нет. Неужели мне всё показалось?
— Юль, всё хорошо? — спрашивает Тагир, положив руки на мои плечи.
— Да. Наверное. Не знаю, мне показалось, там стоял какой-то мужчина, — киваю в ту сторону, где минуту назад увидела Егора. Или всё-таки это были злые игры моего воображения?
— Там никого нет. Тебе показалось, — снисходительно улыбнувшись, Тагир гладит мою скулу указательным пальцем и предлагает вернуться к столу.
До конца ужина я не притрагиваюсь к еде. Аппетита нет от слова "совсем", а ещё меня терзают сомнения: зачем Батурин привёз в ресторан, для кого устроил шоу с фейерверком?
"Спасибо за сына"
Серьёзно?
То есть, он даже теоретически исключает вероятность отцовства другого мужчины?
Нет. На Тагира это совсем непохоже. Он в жизни не принял бы "моего бастарда", как однажды посмел назвать мою дочь.
Возможно, Батурин что-то задумал и моя беременность — всего лишь часть его очередного коварного плана.
После ужина мы возвращаемся домой. И когда я собираюсь закрыть дверь в своей спальне, Тагир заходит следом, заставая меня врасплох. Сняв пиджак, Батурин ленивой походкой направляется к кровати. Я смотрю на него недоумённым взглядом, но ни о чём не спрашиваю — всё ещё прихожу в себя от потрясения.
— Я решил, что больше не хочу спать в отдельных спальнях, — заявляет Тагир. — Или можем перебраться в мою, если хочешь.
— Спасибо, что даёшь мне право выбора, — натянуто улыбаюсь. — Я бы предпочла остаться здесь.
Тагир кивает, мол, он так и думал. И пока муж уходит в ванную комнату, я быстро переодеваюсь в домашнюю одежду, перед зеркалом смываю макияж мицеллярной водой и наношу на кожу лица увлажняющий крем. Забравшись на кровать, укрываюсь пледом и открываю книгу, которую решила почитать перед сном.
Строчки плывут перед глазами. И как бы я ни старалась переключиться на роман, в голове всё равно всплывает черты лица Егора. Малыш, будто почувствовав моё эмоциональное состояние, пинается изнутри. Я кладу ладонь на живот и поглаживаю его в том месте, где ощущаю толчки.
Матрас пружинит под тяжестью тела Батурина. Я отодвигаюсь на самый край кровати, не желая соприкасаться с Тагиром, но тщетно. Муж придвигается со спины, обнимает за талию. И я чувствую на своей шее его губы. Он целует, медленно спускаясь к предплечью. А я зажмуриваюсь до ярких звёздочек в глазах. И считаю про себя до десяти, пытаясь таким образом успокоиться.
* * *
Утром Тагир уезжает из дома, пообещав вечером вернуться домой вместе с моей доченькой. Я волнуюсь в преддверии встречи и пытаюсь к ней подготовиться в силу своих возможностей. Даю распоряжения на кухне приготовить самые вкусные блюда и десерты, а затем решаю устроить небольшой шопинг.
Меня ни на минуту не оставляет без внимания охрана Батурина. Даже когда я захожу внутрь торгового центра, то иду под прицелом глаз двух мужчин. Они ни на шаг от меня не отстают, и это раздражает.
В магазине детской одежды я покупаю красивые платья и туфельки для десятилетней девочки. Не забываю про нижнее бельё и спортивный костюм. Возможно, я зря зациклилась на гардеробе и это всё не подойдёт, ну и пусть. Я хочу встретить свою малышку с подарками, чтоб она почувствовала себя желанной. Знаю, ничто не сможет искупить моей вины перед дочерью. И каким бы ни было красивым платье, оно не сможет компенсировать ни одного дня, что малышка прожила без меня. Но иначе я не могу. Я должна сделать хоть что-то, чтобы дочка пошла со мной на контакт. Потому что больше всего на свете я боюсь её презрения. Боюсь, что она возненавидит меня, ведь имеет на это полное право. Я и сама не знаю, как бы себя чувствовала, будь на месте дочери. Боже мой, я же ничего о ней не знаю. Даже не знаю, как её зовут.
Домой возвращаюсь спустя три часа. Багажник в машине забитый пакетами из магазинов детской одежды и игрушек. Ещё я купила самые лучшие в магазине техники ноутбук и планшет для своей малышки.
С трудом дожидаюсь вечера. Расположившись в гостиной, стою напротив окна. Взгляда не отвожу от ворот. И когда они в один момент открываются, а во двор въезжают две иномарки, моё сердце ухает вниз. Меня трясёт всю. Нервы натянуты до предела.
Я подхватываю с кресла большую коробку с красивой куклой и спешу в коридор. Затаив дыхание, жду когда откроется дверь. Время тянется со скоростью черепахи. И когда в доме наконец-то открывается входная дверь, мои глаза наполняются слезами.
Тагир входит первым. А за ним, застенчиво опустив голову, идёт маленькая девочка. Худенькая очень. И такая маленькая…
Я будто к полу прирастаю, не имея сил пошевелиться. Разглядываю черты лица темноволосой девочки. Сглатываю противный ком, который подкатил к горлу.
Малышка задирает голову, и через мгновение мы встречаемся взглядами. В её больших карих глазах нет и намёка на ненависть. Только испуг. Она напоминает бездомного дикого котёнка, которого я однажды принесла домой, когда была ребёнком. Тогда котёнок тоже испугался незнакомой обстановки, забился под диван и просидел там почти целый день.
Вдохнув полной грудью, я решаюсь подойти к малышке. Но не выдержав эмоционального потрясения, становлюсь перед девочкой на колени. Хочу протянуть к ней руки, чтоб обнять крепко-крепко. Но малышка испуганно отступает и прижимается к стене.
— Не бойся меня. Я не причиню тебе вреда, — говорю ласковым голосом, но доченька всё равно поглядывает на меня с опаской: — Как тебя зовут, малышка? Меня зовут Юля, а какое имя у тебя?
Девочка не отвечает, отчего моё сердце сжимается в груди до боли.
— Юль, вставай, а, — Тагир помогает мне подняться и будто кожей ощущаю, как Батурин сдерживается. — Идём, поднимемся в спальню, поговорим.
— Погоди, — вырываю руку из пальцев Тагира, когда муж пытается увести меня наверх. — Я хочу познакомиться с малышкой. Хочу, чтоб она сказала, как её зовут.
Тагир шумно вздыхает и холодным тоном заявляет:
— Она ничего тебе не скажет. Можешь не пытаться. И ползать перед ней на коленях не обязательно.
— Почему не скажет? — удивлённо хлопаю ресницами, пропустив мимо ушей фразу "ползать на коленях".
— Потому что она немая, — поясняет Тагир, а когда я веду бровью, мол, что значит "немая", Батурин цедит через зубы: — Она не умеет разговаривать. Совсем не говорит, понятно?
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— Нужно провести тщательное обследование: ЭЭГ, ТУС, Доплер сосудов шеи и рентген. Также необходимы консультации: нейрохирурга, психиатра, иммунолога, генетика и других специалистов, — говорит невролог, когда я спрашиваю о состоянии моей дочери: — Нужно понять причину, почему девочка не говорит, и лишь тогда мы сможем назначить лечение.
— Да, конечно. Назначайте нам всё, что считаете нужным. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь нашей доченьке.
Улыбнувшись, врач приспускает очки на переносицу. Смотрит на меня обнадёживающим взглядом, как мне кажется.
— Знаете, волшебной таблетки не существует. Но благодаря родителям, их веры и титаническим усилиям, можно сделать почти что невозможное. Только не опускайте руки, Юлия. Вы с мужем большие молодцы, что решили удочерить девочку с проблемами. Не каждый решиться на подобный шаг. Это нужно быть сильным духом…
Я почти ничего не слушаю, что говорит невролог, которого мне порекомендовал семейный врач Батуриных. Знаю, Тагир уже успел всем рассказать, что мы удочерили Анечку. Конечно же, он сделал это специально, чтоб не навредить репутации семьи. Но мне от этого не легче. Я вынуждена играть роль благодетельницы, в то время как я совсем никудышная мать.
Сухо поблагодарив невролога, я выхожу из кабинета. И встречаюсь взглядом с Ритой. Хвала богу, моя лучшая подруга поддерживает меня, несмотря на то, как Тагир бесцеремонно выставил её из квартиры, которую я снимала в Италии.
— Ну что, Юль? — спрашивает Рита, искренне переживая.
В ответ я натянуто улыбаюсь. И вздыхаю громко. Ритка всё понимает без слов. Обнимает меня по-дружески, на ухо шепчет, что всё будет хорошо.
— Анечка, а пойдём погуляем? — перевожу взгляд на дочь, которая всё это время, пока я общалась с неврологом в кабинете, сидела с Ритой в коридоре частной клиники.
Аня кивает. И берёт меня за руку. Крепко сжимает мои пальцы и моё сердце совершает двойное сальто, не иначе. Этот жест красноречивее любых слов. Девочка пошла со мной на контакт, впустила меня в свой маленький мир, хотя с того момента, как Тагир привёз её домой, прошло всего пять дней.
* * *
Втроём мы заваливаемся в кинозал. Занимаем самые лучшие кресла. И поудобнее устроившись в кресле, надеваем 3Д очки. Едим попкорн, пьём "колу" и смотрим диснеевский мультик.
Смеёмся в унисон, когда на большом экране показывают действительно смешной момент. Анечка первой опустошает ведёрко с попкорном, и я предлагаю ей свою порцию. А сама, почувствовав как "кола" проситься наружу, спешу к выходу.
Запираюсь в кабинке дамской комнаты. И слышу недовольный голос девочки:
"Прикинь, да? Вот и я говорю, что не могу уже терпеть эту мымру. Она достала меня!"
Выйдя из кабинки, скашиваю взгляд в сторону девочки, которая кому-то жалуется по телефону. Но увидев меня, в спешке прощается со своим собеседником и становится возле соседнего умывальника, чтоб помыть руки.
Девочке лет десять на вид. Но выглядит она совсем не как Анечка. Дерзкий взгляд выдаёт в ней бунтарку. И я невольно вспоминаю себя. Когда мне было десять лет, то я тоже не была ангелом с крылышками. На меня часто жаловались учителя в школе, а дома я могла поругаться с родителями. И эта девочка, которая сейчас стоит по правую руку от меня, очень напоминает мне Сабирову Юлю, отчего я невольно улыбаюсь.
Высушив руки с помощью полотенцесушителя, девочка первой выходит из уборной. Я следую за ней через несколько секунд. Но только стоит мне выйти в просторный коридор, как я встречаю жену Егора. Столбенею. От шока не могу пошевелиться. Делать вид, что мы незнакомы — глупо. Бежать назад в уборную — ещё более глупый поступок, потому что меня явно заметили и сейчас буравят взглядом дыры на моём лице.
Интуитивно тянусь руками к животу. Пытаюсь прикрыть его ладонями. Но Катерина продолжает пялиться и её нисколько не смущает, что она так открыто меня разглядывает.
Натянув на лицо приветливую маску, беру на себя смелость заговорить первой. Ситуация неловкая. И сколько мы ещё так будем стоять и молчать, ведь явно же узнали друг друга?!
— Здравствуйте, Катерина, — приветствую жену Егора и только сейчас замечаю рядом с ней девочку из уборной. Значит, вот кого девчушка называла мымрой. Что ж, Кате вполне подходит это прозвище. Нет, на самом деле жена Егора милая девушка. Но я же должна испытывать негатив к женщине, которая вышла замуж за моего любимого мужчину?
— Добрый день, — отвечает Катя и я вижу, как её распирает любопытство, она все глаза оставила на моём животе. — Как поживаете?
— Неплохо.
— Я могу поздравить вас с мужем с будущим пополнением? — в её голосе читается двойной подтекст, ну надо же. А не такая она уж и милая девушка, какой мне показалась совсем недавно.
— Можете.
— Наверное, Тагир Даянович очень счастлив?
— Безумно.
— Ещё бы, — ухмыляется Катерина: — Его можно понять. Помнится, мы с Егором имели честь присутствовать на десятилетнем юбилее вашего брака. Но насколько я знаю, детей у вас не было. Это же первенец?
— Угу, — кивнув, прошу Катю простить, что вынуждена попрощаться.
И только я успеваю отойти на пару метров, как Катерина зовёт меня по имени. Заставляет остановиться и обернуться.
— Да? — спрашиваю я, подняв бровь.
— Юлия, извините за нескромный вопрос.
— Простите?
— А когда вам рожать?
Я тяжело вздыхаю прежде, чем ответить. Всё понятно. Катерина беспокоится о своём будущем, ведь она неглупая девушка и сразу сообразила, что отцом моего ребёнка может быть Егор. Но я, конечно же, ни за что ей в этом не признаюсь.
— В этом году, — отвечаю я и, круто развернувшись, ухожу прочь.
Пока иду, чувствую на своей спине тяжёлый взгляд. Он прожигает насквозь, отчего меня немного трясёт. Но я иду, не оглядываясь, с высоко поднятой головой. Плевать, что она обо мне думает — я о ней не думаю вообще.
Вернувшись в зал кинотеатра, я веду себя как ни в чём не бывало. Получается с трудом, потому что мне безумно хочется поделиться с подругой, рассказать ей о случайной встрече. Но я понимаю, что легче от этого мне не станет. Рита начнёт успокаивать, говорить, что оно того не стоит. Да много чего она скажет, чтоб меня поддержать. Но надо ли?
— Как тебе мультик? Понравился? — спрашиваю у Анечки после сеанса. В ответ дочка кивает и тянет ко мне свои маленькие ручки, чтоб обнять.
Склонившись, обнимаю дочку. Вдыхаю запах её волос. И кайфую. Я счастлива — мои дети рядом со мной и ради них я горы сверну. Бороться буду изо всех сил. И даже готова прожить с Батуриным до конца своих дней. Возможно, когда на сердце затянуться раны, когда отболит, я ещё оценю плюсы в своём замужестве. Тагир обеспеченный человек и это, несомненно, большой плюс. Благодаря его финансовым возможностям я смогу помочь Анечке, да и сын будет жить в достатке. Разве этого недостаточно? Когда счастливы твои дети, ты автоматически сам становишься счастливым. Отныне я буду воспринимать свой брак браком по расчёту. И никогда больше не назову его пленом, иначе я так крышей уеду — точно знаю, уже проходила.
После кинотеатра мы втроём идём в суши-бар. У Анечки загораются глаза, когда нам подают горячие и холодные роллы. Взяв в руки учебные палочки, я учу дочку, как правильно есть суши. И смеюсь, когда она после пятой неудачной попытки, берёт суши пальцами.
Звонок мобильного прерывает мой смех. Я отвлекаюсь, чтоб ответить на звонок. На экране светится имя Тагира. Извинившись перед девочками, я встаю из-за стола и иду в дальний угол суши-бара. Оказываюсь стоять напротив прозрачной стены из стекла. Мне хорошо видно посетителей торгово-развлекательного центра. Да и они меня могут заметить, если захотят.
— Привет, — здороваюсь с Тагиром.
— Где ты, душа моя? Я приехал домой, но тебя здесь не увидел.
— Мы с Аней и Ритой сейчас в торговом центре…
Я называю адрес торгового центра, где мы застряли с девочками, не акцентируя внимания на том моменте, что Тагир и так должен обо всём знать. Разве ему не доложила охрана? Они же нас целый день сопровождают. Правда, мне удалось уговорить их подождать в машине на стоянке перед ТРЦ.
— Никуда не уходите, я скоро приеду, — говорит Тагир, а я шумно вздыхаю и в этот момент среди случайных прохожих замечаю знакомый мужской силуэт.
Сердце пропускает мощный удар. И я глаз не могу отвести от Егора. Выглядит он таким, каким я его запомнила. Будто мы не расставались почти полгода назад. Высокий рост, широкие плечи. Подтянутая фигура. Отсутствие какого-либо намёка на живот, какой обычно бывает у мужчин возраста Егора.
Я крепко сжимаю пальцами телефон. Прислоняю его к уху с такой силой, что ощущаю, как приливает кровь.
Он смеётся. А я только сейчас замечаю рядом с ним его жену и ту самую девочку, которую случайно встретила в уборной.
Сердце пропускает ещё один мощный удар.
Одно мгновение.
Один взгляд. Глаза в глаза.
И чувствую, как моё тело пронизывает импульсами, будто я притронулась к двести двадцать. Однажды со мной такое случалось в детстве, когда я игралась с розеткой, засовывая туда разные предметы. Поэтому мне хорошо знакомы ощущения, когда бьёт электрическим током. Сейчас я испытываю что-то похожее.
— Юль, ты меня слышала? — в трубке по-прежнему голос Тагира.
— Да, — коротко отвечаю. И жму на красную “трубку”, спеша попрощаться с Батуриным, пока он ничего не заподозрил.
Несколько секунд тянуться целой вечностью. Я заставляю себя вернуться к столику, где сидят мои девчонки. А затем натянуть на лицо привычную маску. И улыбаться, когда внутри всё огнём горит. Потому что я не ожидала увидеть ЕГО!
Всё это время, пока мы сидим в суше баре, я думаю о Егоре. И о нас. Возвращаюсь в прошлое, копаюсь в нём, как в помойной корзине. И с трудом держусь, чтоб не заплакать. Вспоминаю последний разговор, который состоялся по телефону совсем недавно.
“Ты счастлив с ней? “
“Да, я счастлив со своей женой. Поэтому тебе лучше обо всём забыть”
“А ты смог забыть?”
“Забыл. Я давно обо всём забыл”
Он счастлив с ней и я должна это помнить каждый раз, когда вспоминаю о нём.
Он всё давно забыл. И я должна забыть ради будущего моих детей.
— Юль, всё хорошо? — спрашивает Рита, положив на мою руку ладонь, отчего я вздрагиваю.
— Да. Всё хорошо.
— Странная какая-то, — подруга подозрительно щурится, разглядывает пристально моё лицо, будто хочет прочитать мысли. — Точно всё нормально? Тебе кто звонил на мобильный? Тагир?
— Да.
— Понятно, — вздыхает Рита, ненадолго переводит взгляд на Анечку: — Анют, там есть большой аквариум с рыбками, не хочешь посмотреть?
— Рит, не надо, — качаю головой, но поздно. Подруга уже уводит малышку к аквариуму, который стоит в нескольких метрах от нашего столика.
Знаю, Рита это делает специально, чтоб поговорить со мной наедине. Но я этого не хочу. Я боюсь выплеснуть наружу все эмоции, что скопились изнутри. Боюсь, если начну плакать, то не смогу остановиться. А это вредно для здоровья сыночка.
Ритка возвращается через минуту. Подсаживается ко мне ближе. За руку берёт, нежно гладит её пальцами:
— Что тебя беспокоит, подруга? Поделись со мной и тебе станет легче. Ты же знаешь, я могила. Никому не скажу.
— Знаю, Рит, — натянуто улыбаюсь.
— Но говорить не будешь, да?
— Не буду.
— Ах, Юля… Я даже не представляю, что тебе пришлось пережить. Ты…
— Рит, не надо, правда. Не жалей меня. Я не хочу чувствовать себя ущербной. У меня всё отлично. Дочка рядом, скоро родится сын. О большем я и мечтать не смею.
— Дочка, — ухмыляется подруга, оборачивается, чтоб ненадолго посмотреть в сторону Анечки: — Юль, она на тебя совсем непохожа. И на Егора тоже. Ты уверена, что эта девочка — твоя дочь?
Тяжело вздыхаю.
Да, я всё понимаю. И отдаю себе отчёт в том, что Тагир мог легко подделать результаты ДНК. Что на самом деле я — не биологическая мать Анечки. Но! Даже если это и так, то мне уже всё равно, правда. Я буду любить эту девочку так сильно, как только смогу. Потому что я очень хочу ей помочь. Мы с ней нужны друг другу. Необходимы, как лекарство. Она лечит моё разбитое сердце, а я буду лечить её. Мы станем друг для друга целым миром, мы построим его счастливым.
— Рит, Аня — моя дочка. И на этом точка. Больше никогда не поднимай тему моих детей. Они табу, даже для тебя. Прости, если обидела.
* * *
Вскоре приезжает Тагир. В спешке прощаюсь с Ритой, надеясь избежать встречи мужа и подруги. Знаю, после Италии они совсем перестали друг с другом разговаривать, даже обычный “добрый день” не говорят. Поэтому я беру Анечку за руку и ухожу из суши-бара.
С Тагиром пересекаемся на первом этаже торгового центра. Батурина трудно не заметить. Он идёт в окружении охраны, будто высокопоставленное лицо государства. Отчего прохожие едва шеи себе не сворачивают, пытаясь разглядеть “важную птицу”.
Заметив меня, Тагир ускоряет шаг, и вскоре я оказываюсь стоять с ним лицом к лицу. Крепко держа меня за руку, дочка прячется за моей спиной. Она побаивается Тагира, хотя он ни разу не вёл себя агрессивно в её присутствии. Возможно, малышка просто чувствует тёмную сущность Батурина.
— Соскучился, — Тагир гладит мою скулу тыльной стороной ладони, заставляя меня немного покраснеть. — Как провела день?
— Нормально, — коротко отвечаю, не вдаваясь в подробности, ведь они всё равно неинтересны Тагиру.
Я не спрашиваю, почему Батурин вдруг сорвался и приехал в ТРЦ — мне всё равно не понять этого человека. Отныне я принимаю все его правила игры, какими бы чудовищными они ни были. Иначе мне не удастся спокойно родить здорового малыша.
— Звонили твои родители. Спрашивали, как ты. Не хочешь к ним заехать в гости? — спрашивает Тагир.
Сомневаюсь несколько секунд. Видеться с мамой я не горю желанием по понятным причинам. Но с другой стороны, родители переживают за меня — особенно папа. Я помню, как он плакал, когда вывозил меня из страны. Он обещал, что Тагир больше никогда в жизни не сможет до меня добраться. И я знаю, папа говорил это искренне. Он верил в то, что сможет мне помочь. Только от Батурина убежать невозможно, это я поняла ещё много лет назад, когда во второй раз сбежала от мужа. Он нашёл меня через полтора месяца.
— Давай заедем, — отвечаю немного позже, чем ждал от меня Тагир.
Пока направляемся к главному входу в торговый центр меня не покидает стойкое ощущение, что что-то должно произойти. Меньше всего мне бы хотелось встретиться с Егором и его семьёй, ведь это же возможно — они где-то рядом, я чувствую это. И от этого мне становится только хуже с каждой секундой. Я боюсь.
Тагир приводит нас на стоянку. Охранник распахивает дверцу и первой в салон забирается Аня. Я же стою недалеко от машины и обмахиваю лицо рукой, потому что мои щёки будто огнём горят. Почувствовав, как мою спину прожигает тяжёлым взглядом, я медленно оборачиваюсь. От лёгкого шока замираю на несколько секунд. В паре десятках метрах от нас возле своей машины стоит Егор. Я вижу, как его рука повисла в воздухе, когда он собирался открыть дверцу с водительской стороны. А ещё я вижу в его синих глазах много боли. И вопросы! Он смотрит на меня тоскливым взглядом. Не отводит его даже когда оборачивается Тагир.
— Юля, садись в машину, — чеканит Батурин, но я, будто зачарованная, продолжаю стоять на месте и не шевелиться. Лишь ладонь прикладываю к своему животу, потому что именно в этот момент сыночек начинает сильно пинаться изнутри. Он словно чувствует своего отца. — В машину.
Поджав губы, я всё-таки медленно забираюсь внутрь салона авто. Устраиваюсь на кожаном диване и ощущаю, как по спине тоненькой струйкой стекает ледяной пот. Меня трясёт всю.
Аничка сжимает мою руку. Гладит её ладошкой. Скашиваю взгляд в сторону дочки и вымученно улыбаюсь, когда доченька прикладывает мою руку к своему лицу.
— Моё солнышко, всё хорошо, — говорю я, успокаивая девочку.
— Мама, не плачь, — отвечает Анюта и моё сердце от шока подпрыгивает прямо к горлу по ощущениям.
Я вмиг забываю обо всём. Обхватив двумя ладонями лицо доченьки, заглядываю в её большие карие глаза. Улыбаюсь сквозь слёзы. Но это слёзы радости на самом деле.
— Что ты сказала, малышка? Повтори, пожалуйста, — мой голос дрожит: — Ты говоришь, да? Анюта, ты разговариваешь?
Анечка кивает. И своей маленькой ручонкой стирает с моей мокрой щеки слёзы.
— Мама, не плачь, — повторяет дочка и я спешу сгрести девочку в объятия.
Господи, у меня просто нет слов…
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В центр планирования семьи и материнства я собиралась приехать ещё на прошлой неделе. Но заботы о дочери заняли у меня всё свободное время, да и желание тоже. Чего только стоило выбрать няню для Анечки! Кстати, нанять няню предложил Тагир, ссылаясь на то, что в моём интересном положении нужно побольше отдыхать. Я согласилась с мужем, в кои-то веки.
Оставив Аничку с няней, я еду в медицинский центр в сопровождении охраны. Водитель всю дорогу молчит, лишь иногда интересуется: не жарко ли мне, не холодно, стоит ли сбавить скорость движения. Всё-таки на Тагира работают профессионалы. Ещё бы! Муж не скупится на зарплату, выплачивает всегда вовремя, взамен просит быть преданным, ну и, конечно же, профессионалом в своём деле.
Дождавшись когда машина остановится на стоянке перед медицинским центром, я недолго сижу в салоне. Пытаюсь побороть лёгкое головокружение. Ещё и подташнивает немного.
— Юлия Тимуровна, вам плохо? — интересуется водитель, увидев в зеркале заднего вида моё позеленевшее от тошноты лицо.
— Всё нормально. Я сейчас чуть-чуть посижу и выйду.
Глубоко дышу. Открываю в машине окно, и свежий воздух врывается в салон. Становится немного легче.
Через несколько минут я всё-таки выхожу на улицу и слышу за спиной шаги охранники. Оборачиваюсь, прошу не сопровождать меня, но в ответ слышу: “Тагир Даянович приказал не оставлять вас одну”. Закатываю глаза. Хочу колко ответить, мол, на гинекологическое кресло полезет вместе со мной двухметровый амбал? Но вовремя прикусываю язык. И всё, что мне удаётся, так это убедить охранника подождать меня в вестибюле на первом этаже медицинского центра.
В кабинете врача я нахожусь недолго. Гинеколог визуально осматривает мой живот, измеряет его окружность. И выписывает направления на анализы. Слава богу, беременность развивается хорошо. Сынок подрастает. Угроз никаких нет. Единственное — меня до сих пор не до конца отпустил токсикоз. Но врач убедил, что токсикоз — нормально с учётом того, что беременность развивается как положено. Просто мой организм так остро реагирует на выработку гормонов во время беременности.
Попрощавшись с врачом, я выхожу из кабинета. Засматриваюсь на беременных девочек, которые сидят под кабинетом. И ничего не ожидая, врезаюсь в человека. От испуга хватаюсь за сердце.
— Простите, я вас не заметила… — цепенею, подняв взгляд. Волна дрожи прокатывается по телу. А сумка, которую я секунду назад крепко сжимала пальцами, выпадает из рук. — Егор?
Хлопая ресницами, скольжу взглядом по мужчине сверху вниз. Не могу поверить, что это действительно он. Что сейчас смотрит на меня пристальным взглядом. Глаз не отрывает.
Егор молча поднимает с пола сумку и передаёт мне. Не спрашиваю, что он делает в медицинском центре и почему я врезалась в него, когда этого ожидала меньше всего.
Когда я собираюсь круто развернуться и пойти от Егора прочь, на моей руке чуть выше локтя смыкаются пальцы Егора. Я за малым не падаю. И вынужденно остановившись, дышу быстро, будто только что пробежала марафон. Да как он смеет вести себя так со мной?
Не говоря ни слова, Егор подталкивает меня вперёд. А затем разжимает тиски пальцев, но уже через мгновение крепко держит за руку. Меня трясёт от этого контакта кожа к коже. Внутри всё переворачивается. А сердце с ошалелой скоростью грохочет в груди.
Егор заводит меня в какую-то тёмную подсобку. Я и опомниться не успеваю, как оказываюсь прижатой спиной к стене. Руки Егора расставлены по бокам от моего лица. Захочу вырваться, то не смогу, я будто в плену!
Дышу ртом. И слышу дыхание Егора, такое же тяжёлое. Тело отзывается острой болью в каждой живой клеточке. Потому что оно помнит всё и в отличие от сознания, рвётся к Егору, в его объятия.
— Ты не имеешь права так со мной поступать! — говорю дрожащим голосом.
— Чей ребёнок, Юля?
— Что? — истерически смеюсь. — Ты преследовал меня, чтоб узнать, чей ребёнок? Ты сейчас серьёзно?
— Я повторяю свой вопрос: от кого ты беременная?
— От мужа! — строго чеканю и, упёршись ладонями в мощную грудь Егора, пытаюсь оттолкнуть от себя мужчину: — Уйди! Уйди же… Оставь меня в покое, я не должна отчитываться перед тобой.
— Ты мне сейчас врёшь? Ты же поэтому мне звонила из Италии. Совсем недавно ты жила ещё там. И сказать мне хотела что-то важное. Ну же, Сабирова, не делай глупости. Подумай хорошо о последствиях. Признайся, кто отец ребёнка. Если ты мне сейчас врёшь, то поступаешь точно так же, как и десять лет назад. Неужели ты ничего не поняла? Не сделала выводы?
— Сделала, — отвечаю с гордо поднятой головой и хоть в кромешной тьме я не вижу выражение лица Егора, я всё равно чувствую, как он дырявит меня своим взглядом. — Я всё поняла, Егор. Ты доходчиво объяснил по телефону, что счастлив со своей женой. А до этого ты сказал, что нас с тобой больше нет. Ещё просил обо всём забыть.
— Я хорошо помню, что сказал. Не нужно повторять мне мои же слова.
Мы замолкаем, ощущая накалившуюся атмосферу. Между нами едва не искры летят в разные стороны. И от боли мне так много хочется сказать Егору. Обвинить его в предательстве. Но я не смею, хорошо помню, что первой предала его я. Теперь мы квиты.
* * *
Егор
С трудом выдерживая напряжение и затянувшуюся паузу, тянусь к лицу Сабировой. Глажу его ладонью, касаюсь скулы и очерчиваю контур подбородка. Чувствую, как её тело дрожит от моих прикосновений. Слышу, как Юля тяжело дышит. Да я и сам дышу через раз, мысленно ругая самого себя за эту дурацкую ситуацию, в которой мы оказались.
Ещё рано…
Пока нельзя говорить обо всём открыто!
Губами касаюсь холодного лба Юли. Она не отталкивает меня. Но и не спешит прикасаться. Сейчас её руки расставлены по бокам от туловища. Сабирова будто к стене приклеена.
“Наша дочь жива. Живёт вместе со мной. И тебя я скоро заберу. Потерпи, милая, ещё чуть-чуть”, — набатом стучит в моей голове. Но я поджимаю губы, запрещаю себе говорить!
— Егор, отпусти меня, пожалуйста, — просит Юля еле слышно.
— Побудь со мной. Ещё немного.
— Я приехала с охраной. Если не выйду сейчас, то они станут меня искать.
Целую Юлю в висок. Тёплым дыханием опаляю её кожу. Смелею и опускаю руку на округлый живот любимой женщины. Глажу его вверх-вниз. Чувствую шевеления ребёнка, и сердце пропускает мощный удар!
— Пинается. Кого ждёшь: мальчика или девочку?
— Сына.
Вздыхаю. Зубы сжимаю до скрежета. У меня будет сын, но я, скорее всего, даже не увижу, как он родится. Не смогу подержать его на руках. Прикоснуться не смогу. Потому что слишком мало времени осталось до его рождения.
— Егор, отпусти. Прошу тебя, — рука Юли ложится мне на плечо. Я чувствую, как подрагивают её пальцы.
Перехватив руку Сабировой, подношу к своим губам. Целую нежно. Как наркоман со стажем, ноздрями втягиваю аромат кожи. Кайфую.
— Не хочу тебя отпускать.
— Должен, — отвечает с ухмылкой. — Ты женатый теперь, Егор. И не имеешь права делать больно своей жене.
— Я… На самом деле это всё временно и однажды…
Сабирова не даёт закончить мысль. Палец прикладывает к моим губам:
— Молчи. Не говори ничего. Уже слишком поздно для нас.
— Прости, что сделал тебе больно. Я иначе не мог. Однажды я обо всём тебе расскажу. И надеюсь, ты меня поймёшь, как я понял тебя.
— Ты не понял меня. Не нужно, Егор, правда. Ты с нею, я с ним. Всё так, как и должно быть. Се ля ви.
— Я никогда никого не любил и не полюблю, кроме тебя.
— Этими словами ты душу мне рвёшь на части. Не нужно. Лучше дай уйти, пока охрана не стала меня искать.
Отступив на два шага, пропускаю Юлю. Но в последний момент она берёт меня за руку и ненадолго сжимает мои пальцы. Я знаю этот жест. Сердцем чувствую, что она со мной. Ещё любит! Не перегорела, как и я. Нашу любовь ничто не разрушит, сколько бы времени ни прошло.
Не говоря ни слова, Сабирова всё-таки уходит. А ещё стою какое-то время и дышу её запахом. Через десять минут выхожу из медицинского центра, пользуясь служебным выходом. Иду по улице размашистым шагом.
Оказавшись на парковке возле машины, оглядываюсь. Ещё раз бросаю взгляд на медицинский центр. И чувствую, как шею сдавливает будто тисками. Теперь я на сто процентов уверен, зачем Юля звонила мне, когда жила в Италии. Хотела сказать, что беременная. От меня! Но я ответил ей грубо, потому что так было надо. Не уверен, что её или мой телефон тогда никто не прослушивал, не хотел подвергать опасности. Отныне нам с Юлей нужно быть очень осторожными, чтоб никто ничего не заподозрил, особенно — её муж или моя жена.
Прыгнув за руль, звоню другу на мобильный. С Эриком мы знакомы ещё со студенческой скамьи. Дружили много лет и продолжаем дружить по сей день, поэтому доверяем друг другу как себе.
— Привет, нужно встретиться! — коротко приветствую друга, зная, какой он занятой человек, поэтому стараюсь не тратить даже лишней минуты.
— Привет, через час. Место скину в сообщении.
Завершив вызов, запускаю двигатель и трогаюсь с места. Пока еду за рулём звоню секретарю на мобильный, спрашиваю, какие на сегодня у меня запланированы дела и встречи. Узнав, что ничего важного нет, говорю секретарю, что сегодня меня на работе не будет, а все вопросы пусть переносит на завтра.
Приезжаю на набережную в то место, где мы любили гулять вместе с Юлей. Было это больше десяти лет назад, но всё-таки. Гуляю по дороге вымощенной тротуарной плиткой. Смотрю на реку и плавающие по ней небольшие яхты. Немного отпускает. Последние дни выдались тяжёлыми и наполненными событиями. Но больше всего меня потрясла неожиданная встреча на парковке торгового центра несколько дней тому назад. Я совсем не ожидал увидеть Юлю, да ещё рядом с Батуриным. Знаю, она сбежала от него после моей женитьбы на племяннице Ипполитовича — связывался с отцом Юли, он мне всё рассказал, только не захотел называть место, куда спрятал дочь. Я наивно полагал, что смогу найти Сабирову после того, как всё закончится. Но неожиданный поворот судьбы спутал все мои карты.
* * *
С Эриком встречаемся в небольшом кафе в спальном районе. Я передаю другу новые финансовые документы, которые мне удалось достать и жду, пока Эрик их просмотрит.
— Интересно, — говорит друг, задумчиво почёсывая подбородок. — Пожалуй, этого будет достаточно, чтоб нагрянуть на фирму Батурина с проверкой.
— Только с проверкой? — ухмыляюсь.
— Егор, ну ты ж понимаешь, что засунуть Батурина в СИЗО я могу и без особого повода. Но с его связями Батурин быстро выкрутится. Да и что я предъявлю в качестве доказательств? Сомнительные операции с контрагентами? Теневой бизнес? Этого недостаточно. Да и Батурин отделается лишь штрафом.
— Что ты мне предлагаешь, есть другие варианты упрятать Батурина за решётку?
— Идеально, если бы поймать Батурина за совершение тяжкого преступления. Это пятнадцать лет, а то и пожизненно.
— Жаль, что на смертную казнь наложен мораторий. Этому подонку тюрьма — слишком мягкое наказание, — выдерживаю паузу, обдумываю варианты: — То есть нелегальный бизнес — не вариант в нашем случае?
— Увы. По документам Батурин белый и пушистый. Всё оформлено на подставных лиц. Идеально пришить Батурину госизмену, но и здесь не всё так просто. Без доказательств его прямого участия и связи с террористическими организациями не обойтись.
— Теперь я вообще не уверен, что удастся что-то нарыть на Батурина. Я слежу за ним полгода, внедрил к нему на фирму своего человека и всё, что я смог найти — лежит перед тобой.
Эрик похлопывает меня по плечу, просит не расстраиваться. Батурин точно сядет и это лишь вопрос времени. Но всё дело в том, что времени у меня осталось не так много. Неожиданная беременность Юли выбила почву у меня из-под ног. Я едва держу себя в руках, чтоб не сорваться и не натворить делов. Знаю, по закону я не имею никаких прав на сына, и Батурин сделает всё возможное, чтоб он никогда не стал моим. Однажды он уже провернул подобное с дочерью. Сказал Сабировой, что дочь родилась мёртвой, а сам отдал её в детский дом. Он прятал её там почти десять лет, пока мы с Юлей снова не встретились. И я бы ни за что не отказался от любимой женщины, если бы Батурин не поставил на кон жизнь моей дочери.
— Нужно внедрить больше людей, Егор. Я займусь этим вопросом, а ты постарайся держаться от Батурина подальше. Знаю, тебе хочется свернуть ему шею. Но один неверный твой шаг и за решёткой окажешься ты.
Киваю в ответ. От злости и бессилия сжимаю зубы. Я всё понимаю. Знаю, Эрик прав и обязательно поможет — он столько лет работает в "органах", не может не помочь.
* * *
После встречи с другом еду в гимназию, чтоб забрать Машу после уроков. Припарковав машину на стоянке, выхожу на улицу. Жду, когда прозвенит звонок и дети выйдут из здания.
Время тянется медленно. И как бы я ни старался отвлечься от разговора с Эриком, в голове постоянно всплывают слова друга: "Один неверный твой шаг и за решёткой окажешься ты". Этого я допустить не могу, потому что тогда всё закончится в один миг. Кроме меня никто не сможет спасти Юлю и наших детей. Двадцать первый век! Кто бы мог подумать, что люди до сих пор бывают в плену, из которого просто так не вырваться.
Школьный звонок отрезвляет голову. Я оживляюсь и фокусирую взгляд на главном входе в гимназию. Замечаю Машу среди одноклассниц. Они идут с подружками в мою сторону, болтают о чём-то. Встретившись взглядом с дочерью, я машу ей рукой. Но она быстро отворачивает голову, делает вид, что меня не видит.
Звоню дочке на мобильный. Слушаю противные в трубке гудки. Конечно, можно подойти к Маше прямо сейчас и сделать ей выговор за поведение, но боюсь, это ещё больше осложнит наши непростые с дочерью отношения.
Сердце пропускает мощный удар, когда дочь проходит мимо и вместе со своей подругой направляются к машине, которая стоит в нескольких десятках метров от меня. Срываюсь на бег.
— Маша! — хватаю дочку за руку, когда она пытается сесть в чужую машину.
Вздрогнув, дочка оборачивается. И сверлит меня холодным взглядом. Её глаза становятся тёмно-синего цвета, как обычно происходит, когда она злится. Я хорошо это знаю, потому что у дочки такие же глаза, как и у меня.
— Ты куда собралась? — едва не рычу, продолжаю держать дочку за руку.
Хлопая ресницами, Маша переводит взгляд на свою подругу, которая не совсем поняла, что сейчас происходит. В ситуацию пытается вмешаться мужчина, который всё это время сидел за рулём.
— Спокойно! Маша — моя дочь, — осаживаю мужика, пока он не полез на меня с кулаками.
— Дин, я потом тебе позвоню, ладно? — Маша прощается с подругой и, вырвав из моих пальцев руку, идёт прочь от машины.
— Нам сюда, — говорю дочке, касаюсь её плеча рукой, но она дёргается, просит её не трогать.
Внутри всё переворачивается. Эмоции одолевают меня с каждой секундой. Мне хочется отругать Машу за плохое поведение и пренебрежение мной. И ещё прочитать ей лекцию, чтоб никогда не смела садиться в машину с малознакомыми людьми.
Сев за руль, фокусирую взгляд на зеркале на лобовом, с помощью которого мне хорошо видно дочь. Маша сидит на заднем сиденье, голову демонстративно отвернула к окну и скрестила на груди руки.
— Ты опозорил меня перед одноклассницей! Ведёшь себя, как дикарь, — возмущается дочка на эмоциях.
— Маша, — делаю глубокий вдох, приказываю себе успокоиться. Чувствую, сейчас мы с дочерью много лишнего скажем друг другу, если я отвечу на её возмущения. — Дома поговорим.
— О чём с тобой разговаривать? Ты же только себя слышишь! Катя, между прочим, в курсе, что после школы я должна была поехать в гости к однокласснице.
— То есть, разрешение ты брала у Кати?
— Ну да, — фыркает Маша. — Тебе же никогда не дозвонишься!
— Дай свой телефон.
— С чего бы? Не дам.
— Маша, дай мне, пожалуйста, телефон. И я покажу тебе, что сегодня ты мне не звонила ни разу. И даже не пыталась набрать!
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Юлия
День рождения Тагира закатили в одном из самых помпезных ресторанах столицы. В том самом, где мы с Егором впервые встретились после десятилетней разлуки. Какая ирония, ха! Я опять иду рядом с мужем, держа его под руку. Иду под прицелом глаз сотни гостей. Чувствую, как за спиной перешёптываются, отчего щёки горят румянцем.
Поглаживая мои пальцы, Тагир немного склоняется над моей головой, чтоб спросить, как я себя чувствую. Натянуто улыбаюсь и говорю, что с огромным удовольствием я бы сейчас поехала домой.
— Душа моя, это пока невозможно. Потерпи ещё пару часов, — просит Тагир, а я тяжко вздыхаю. Мне с каждым днём становится всё труднее держать осанку, живот растёт как на дрожжах и доставляет неудобства. От былой грации не осталось ничего.
По очереди к Тагиру подходят гости: поздравить с днём рождения и вручить подарок. Всё это время я стою рядом с мужем и, натянуто улыбаясь, принимаю комплименты от малознакомых людей. Батурин с гордостью отвечает на вопросы гостей: "Кого ждёте?".
— В конце августа родится наследник Батуриных, — говорит Тагир председателю банка, затем муж поворачивает голову в мою сторону: — Моя любимая жена, наконец-то, сделает меня самым счастливым человеком на свете.
Давлю в себе порыв цокнуть языком и закатить глаза. С каждым днём Батурин становится всё невыносимей. Я устала от его постоянных визитов на публику, на которые он берёт меня с собой. Вот даже недавно Тагир устроил семейную фотосессию, пригласив домой знаменитого во всей стране фотографа. Через пару дней фотографии с фотосессии появились в интернете одновременно с новостью, что у главы "Билдинг Строй" ожидается пополнение в семье. Ещё про удочерение Ани не забыли упомянуть, мол, какой молодец Тагир Даянович — дал будущее для девочки-сиротки.
Воспользовавшись занятостью Тагира, он же сегодня в центре внимания, я уединяюсь за столом. Пока никто не видит, снимаю под столом туфли и облегчённо вздыхаю. Хоть каблуки невысокие, но я уже успела возненавидеть эту пару итальянских туфель.
Решаю попробовать блюда, накладываю себе на тарелку всего понемногу. Ем. Расслабляюсь. Иногда подглядываю на циферблат наручных часов. Сколько ещё там осталось играть роль примы в спектакле, который устроил Тагир?
Боковым зрением улавливаю женский силуэт. Женщина садится за стол напротив меня, а я продолжаю пялиться в тарелку. Взгляд не спешу поднимать. Запах духов соседки перебивает аромат мяса. И я ловлю себя на мысли, что сладко-приторные духи мне кажутся знакомыми.
— Ну привет, сестрёнка, — ухмыляется "незнакомка" и я поднимаю взгляд.
Напротив меня с гордо поднятой головой сидит Яна. Одетая в вечернее платье ярко-красного цвета. Выглядит младшая сестра хорошо, даже слишком как для женщины, которая убивалась по чужому мужу. Странная встреча на самом деле. Даже моих родителей нет в ресторане, потому что накануне отец заболел простудой, а мама без него в жизни бы не пришла. Получается, Тагир пригласил Яну к себе на день рождения? Если это так, то я в шоке. После всего…
Пытаюсь выглядеть спокойной, а не так, будто только что увидела перед собой призрака. Я в шоке!
— Приветствую, — искривляю губы в улыбке. — Хорошо выглядишь.
— Жаль, что не могу сказать тебе то же самое, — отвечает Яна с нескрываемым пренебрежением в голосе. — Выглядишь паршиво, Юль. Беременность не пошла тебе на пользу .
Я пожимаю плечами, мол, бывает, что уж теперь поделать?!
— Зато Тагир, смотрю, сияет. Не оттого ли, что завёл себе новую любовницу? — поддавшись вперёд, Яна оглядывается, чтоб убедиться, что нас никто не подслушивает: — Говорят, она молоденькая. Только исполнилось восемнадцать. Какая-то модель из Европы.
— Говорят, что кур доят, только молока не видно.
Яна морщит нос. Возмущённо фыркает.
— То есть тебе всё равно, что у твоего мужа новая любовница, я правильно поняла? — уточняет Яна, настаивая на продолжение разговора.
Отвечать не спешу. Промокнув губы сухой салфеткой, тянусь к стану с водой. Яна следит за мной взглядом, ответа ждёт. И я чувствую, как сестра нервничает. Ещё бы! Она мне такую новость сказала, выдала настоящую бомбу, а мне всё нипочём.
— Яна, девочка моя… Понимаешь в чём дело? — затягиваю паузу, мысленно подбираю слова. — Разве кошку волнует, что о ней думают мыши? Или ты считаешь, раз не смогла долго задержаться в статусе любовницы мужа сестры, то нужно обязательно развалить ненавистный тебе брак любой ценой? Брось. Силёнок не хватит. Только зря время потратишь. Мы с Тагиром уже столько лет вместе и таких, как ты ушлых, было достаточно. Только где они все сейчас? Я даже имени их не помню, возможно, даже и не знаю. А я Батурина, как видишь. И муж меня любит, это только слепой не заметит.
— Ты дура! Я не знаю, почему Тагир так держится за тебя, раз притащил в дом приблуду, а тебе сказал, что это твоя дочка, — на слове "дочка" Яна обрисовывает в воздухе кавычки: — Помнишь записку, которую тебе однажды передал мальчик возле заброшенной школы? Эту записку написала я.
— Что ты несёшь? — цежу через зубы.
— Правду. Она всегда колет глаза, знаю. А ещё я знаю, что твоя настоящая дочь жива. Тагир обманул тебя, сестрёнка. Твоя дочь сейчас живёт в другой семье. И чужую тётку называет мамой. Представляешь?
Выплюнув мне в лицо точно яд, Яна молча поднимается со стула и уходит прочь. Я смотрю сестре вслед, провожаю её растерянным взглядом. И от приступа неожиданно нахлынувшей злости сжимаю пальцами скатерть. Внутри бушуют эмоции. Трясёт. Я пытаюсь переварить слова сестры. Снова и снова. Не получается! Я чувствовала, что Аня — не моя родная дочь, но я приняла девочку, впустила в своё сердце. Я даже не надеялась, что моя родная дочка жива, я простилась с ней много лет назад. Смирилась, хоть и было больно. А сейчас я в растерянности. Мне будто в сердце вонзили нож, и оно кровоточит.
Тагир подходит к столику неслышно. Остановившись за моей спиной, Батурин кладёт ладони на мои плечи. Массирует нежно. Но я не расслабляюсь. Я напряжена, спина вытянута струной, хоть с большим животом это непросто.
— Жизнь моя, — шепчет, губами едва касается кончика уха. — Всё хорошо?
Оборачиваюсь. Мгновение смотрю в чёрные глаза Тагира. Поджимаю губы. Если Яна сказала правду, то Тагир ещё хуже, чем я себе могла представить. Он хуже дьявола, хуже любого зла, которое существует на нашей планете.
— Что здесь делает моя сестра? — спрашиваю ровным тоном и как только удаётся?
— Неужели? — Тагир приподнимает тёмную бровь, взглядом обводит зал. — Наверное, тебе показалось, милая.
— Нет. Я с ней разговаривала только что. Зачем ты её пригласил?
— Я не приглашал.
Изменившись в лице, Батурин ненадолго отходит, оставляет меня одну. А я собираю себя по мелким кусочкам, заставляю себя встать на ноги. И иду в дамскую комнату. Меня тошнит. Выворачивает всю наизнанку.
В уборной плескаю себе в лицо холодную воду из-под крана. Жадно дышу ртом. Малыш, словно чувствуя моё эмоциональное потрясение, больно пинается изнутри. Пытаюсь его успокоить, ладонью нежно глажу округлый живот.
В сумочке звонит мобильный. Это Тагир. Волнуется, потому что потерял меня из виду. Говорю мужу, что в уборной, скоро вернусь. И ещё несколько минут стою напротив зеркала, поправляю макияж. Выгляжу я уставшей, но чувствую себя ещё хуже. По мне будто асфальтоукладчиком проехались.
С Тагиром встречаюсь в коридоре. Обняв меня за талию, Батурин сканирует взглядом.
— Тебе плохо? — спрашивает Тагир, и я киваю ему в ответ. — Юль, я не приглашал твою сестру. Она пришла с кем-то из гостей. Я разберусь. Всё выясню. И обещаю, накажу Яну. Выскочка…
— Не нужно, — качаю головой, ладонь кладу Тагиру на грудь. Чувствую, муж в бешенстве. Не врёт. И скорее всего, Яна умудрилась очаровать кого-то из мужчин, пришла на торжество в качестве пассии. Это так похоже на мою младшую сестру. — Не трогай мою сестру. Тагир, пообещай мне не трогать Яну!
Тагир отводит взгляд в сторону. Не согласен со мной.
— Пожалуйста, — губами прижимаюсь к щеке мужа. Знаю, если его хорошо попросить, то он в итоге сдастся. — Ты не причинишь вреда моей младшей сестре. Я очень тебя прошу.
— Что она тебе сказала?
— Неважно.
— Юля, что тебе сказала эта паршивка? — строго чеканит Тагир.
— Гадости наговорила.
— Что именно?
— Сказала, я плохо выгляжу. Беременность не пошла мне на пользу…
Вру, на ходу сочиняю, потому что боюсь говорить правду. Я должна разобраться во всём сама. Тагир ни за что не скажу, что Яне известно о моей дочери. Боюсь гнева Батурина.
Улыбнувшись, Тагир прикладывает ладонь к моей щеке, ведёт нею вниз:
— Машаллах, ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел в этой жизни. Не расстраивайся, милая. Это всё зависть.
— Да. Наверное, так.
Батурин предлагает вернуться в зал и присоединиться к гостям. Всё-таки у него сегодня день рождения, тридцать семь лет. Столько людей пришли поздравить мужа, а Тагир бросил их всех, чтоб разыскать меня и успокоить.
* * *
Через два часа мне удаётся уговорить Тагира отпустить меня домой. Уставшая, я засыпаю на заднем сиденье в авто. Чувствую, как во сне мои губы расползаются в улыбке, потому что мне снится Егор. Будто мы с ним вместе, гуляем на безлюдном пляже. Я одета в один лишь купальник, а Егор в шортах. Я стою к любимому повёрнутая лицом, обнимаю за сильные плечи и тону в голубых глазах.
«Прости, что делаю тебе больно. Обещаю, однажды я заберу тебя у него. Ты, я и наш сын будем вместе. Только дождись меня, моя девочка», — говорит мне во сне Егор.
— Юлия Тимуровна, приехали, — голос водителя заставляет меня проснуться и распахнуть глаза.
Испуганно обвожу взглядом салон авто. Надеюсь, я не болтала во сне, не произносила вслух имя Егора, иначе водитель доложит Тагиру. И я не за себя боюсь, а за Егора! Всё это время, что я живу с Батуриным после Италии, мне удавалось вести себя сдержанно. Я ни разу не дала повод Тагиру сомневаться в моей верности. Не провоцирую мужа на скандалы. И больше всего мне бы хотелось, чтоб всё оставалось по-прежнему пока я не рожу сына. А потом я что-нибудь придумаю…
Кивнув водителю, тянусь к туфлям, которые скинула на пол, когда только села в машину. Обуваюсь и молча выхожу из авто. В доме закрываюсь в своей спальне. Пользуясь одиночеством, решаюсь на рискованный шаг: звоню отцу и прошу дать новый номер мобильного Яны. Знаю, сестра сменила его после того, как я уехала в Италию.
Спустя несколько минут гипнотизирую взглядом экран мобильника. Обдумываю, что сказать. Но в голове сумбур, не могу чётко сформулировать вопросы. Ладно, будь что будет.
Один гудок. Второй. Третий… И Яна наконец-то поднимает трубку.
— Я хочу встретиться с тобой. Завтра.
— Как интересно, — ухмыляется Яна.
Мы не приветствуем друг друга. Незачем. После всего между нами с сестрой невозможны нормальные отношения. Яна ненавидит меня. А я тоже не испытываю к младшей сестре никаких чувств, кроме раздражения. Но встретиться тет-а-тет мы должны, Яна тоже этого хочет, иначе не пришла на день рождения Тагира и не сказала мне про дочь. Яна что-то задумала — чувствую.
— Скину адрес и время встречи в сообщении.
— А зачем, сестрёнка? О чём нам с тобой разговаривать? Мы же ненавидим друг друга, разве нет?
— Не паясничай, — цежу через зубы. — Тебе нужна эта встреча не меньше, чем мне. Ты же хочешь отомстить Тагиру, я тебя правильно поняла.
— Возможно.
* * *
Просыпаюсь посреди ночи оттого, что Батурин настойчиво прижимается ко мне со спины. Рукой забирается под ночную сорочку, ладонью ползёт по бедру. Его борода царапает нежную кожу, а губы исследует изгиб шеи.
Он шепчет мне на ухо, какая я красивая и как сильно меня любит. Стиснув зубы, терплю прикосновения нелюбимого мужа. Делаю вид, что сплю. Возможно, если никак не реагировать, то Тагиру надоест меня будить.
— Душа моя, посмотри на меня, — просит Тагир, и я чувствую на своём лице дыхание Батурина. — Я знаю, ты не спишь.
Притворяться больше не имеет смысла, потому что Тагир нависает сверху меня будто скала. Я открываю глаза и в приглушённом свете лампы, которая стоит на прикроватной тумбочке, вижу перед собой задумчивое выражение лица Батурина.
— Ты разбудил меня, Тагир. Я спала, — возмутившись отвожу взгляд в сторону, не желая смотреть на обнажённый торс Батурина.
— Зато я не сплю, — ухмыльнувшись, Тагир обхватывает мой подбородок двумя пальцами, заставляет повернуть голову и встретиться с ним взглядом: — Такая красивая. Наглядеться на тебя не могу.
Я даже не успеваю ответить, как муж накрывает мои губы своими губами. Целует пылко. Подавив небольшой протест проникает в рот языком и выводит восьмёрки. Я чувствую возбуждение Тагира и про себя молюсь богу, чтоб эта пытка поскорее закончилась.
— Тагир, перестань, — протестую я, упираясь ладонями в мощную грудь мужа: — Я не хочу тебя.
— Ты моя, — рычит мне на ухо и тянет за волосы на моей голове: — Принадлежишь мне. Не смей мне перечить!
— Прошу тебя, не надо, пожалуйста. У тебя же есть любовницы. Да любая женщина будет счастлива оказаться в твоей постели, — бормочу, пытаюсь увернуться от ненавистных поцелуев.
— Любая — это не ты. Я тебя люблю. Ты душа моя. Ты моя жизнь…
Горячая слеза скатывается по щеке, обжигая кожу. Я зажмуриваюсь и прикусываю зубами нижнюю губу до боли. Пусть хоть на мгновение эта боль заглушит мою душевную рану.
Тагир отстраняется, но уже спустя несколько секунд нелюбимый муж заставляет меня встать на колени, а ладонями упереться в матрас. Я почти ничего не чувствую, кроме слёз обиды, которые душат горло.
Когда всё заканчивается, Батурин ложится на спину, а я, подобрав с пола халат, сбегаю в ванную комнату. Закрыв дверь на замок, сползаю по стене. Даю себе несколько минут побыть слабой, раздавленной. Рыдаю, прикрывая рот ладонью. Немного отпускает.
* * *
Утром просыпаюсь раньше Батурина. В спешке одеваюсь. И пока расчёсываю перед зеркалом волосы, смотрю в зеркальном отражении на Тагира. От злости на зубах появляется оскомина. Как я его ненавижу, господи… Я проклинаю тот день, когда Батурин влюбился в меня. Лучше бы мы никогда не встречались. Сколько бы тогда поломанных судеб удалось избежать?!
Отвлечься от гнетущих мыслей мне удаётся лишь в компании дочки. С Анечкой занимается учитель, которого я наняла для домашнего обучения. Дочке нравится учиться. И хоть она всего лишь осваивает программу первого класса, я всё равно верю в малышку. Она сильная! Она всё сможет! Я вижу в её глазах гораздо больше решительности, чем у кого-либо из взрослых. Со слов Батурина я знаю, что Аня росла в бедной семье. Над ней оформили опеку родственники, но девочкой совсем не занимались. Стоит только вспомнить, в каком состоянии я увидела малышку, когда мы с ней впервые встретились в заброшенной школе. От воспоминаний неприглядной картины у меня мурашки ползут по коже.
— Анечка, я ненадолго уеду по делам. Вернусь домой после обеда и потом мы с тобой пойдём гулять, — обещаю доченьке, когда она, обнимая обеими руками меня за талию, не хочет отпускать.
— Ты вернёшься? Точно? — задрав голову, малышка с растерянностью заглядывает в мои глаза, отчего моё сердце болезненно сжимается в груди.
— Конечно, вернусь, солнышко, — поцеловав дочку в макушку, я выхожу из детской спальни и тихо прикрываю за собой дверь.
В голове набатом стучат мысли, которые не дают мне покоя со вчерашнего дня. После разговора с сестрой я не перестаю считать часы до нашей встречи. Яна обещала встретиться со мной и рассказать всё, что ей известно. Взамен эта дрянь что-то попросит. И я бы ей всё отдала: своего мужа, свою фамилию, свою роскошную, но несчастную жизнь. Да только Тагир не отпустит. До скончания века он будет держать меня рядом с собой!
* * *
Чтоб встретиться с Яной мне снова приходится идти на ухищрения. Сбежать от охраны — непросто. Отныне они следят за каждым моим вздохом, не то что шагом. Поэтому я назначаю встречу сестре в магазине нижнего белья для беременных, который находится в торговом центре. Знаю, охрана не посмеет зайти со мной в примерочную. А внимание Тагира мой шопинг не привлечёт. Мало что мне там могло понадобиться на седьмом месяце беременности!
Пока еду в машине на заднем сиденье жутко волнуюсь. Представляю разговор с сестрой. Даже не знаю, что она может потребовать взамен за информацию о моей дочери. Потребует, чтоб я развелась с Батуриным? Ха! Немыслимо. Деньги Яне не нужны. Сестра жаждет мести. Я уверена в том, что Яна потеряла ребёнка на десятой неделе беременности неслучайно. Постарался Тагир. Он сломал жизнь моей сестре: позволил ей влюбиться в него, попользовался неё, а затем будто на свалку выбросил, как ненужный хлам.
В торговом центре я ускоряю шаг, потому что опоздала на встречу из-за образовавшейся в центре города пробки на дороге. Еду на экскаваторе, рукой придерживаюсь за поручень. Сердце грохочет в груди, в голове стоит гул. Чувствую на своей спине пронзительный взгляд охранника. И про себя молюсь богу, чтобы всё получилось, как задумала.
Оказавшись на третьем этаже торгового центра, я оглядываюсь, взглядом ищу магазин нижнего белья для беременных. Яна уже должна быть там, в одной из примерочных, как мы и договаривались.
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— Ну, где ты лазишь? Я уже думала уходить, — возмущается Яна, когда я заглядываю в одну из примерочных кабинок в магазине нижнего белья для беременных.
— Да больно же, отпусти, — вырвав руку из цепких пальцев сестры, тру пальцами покрасневшую кожу. — Я слушаю тебя. Говори всё, что знаешь. У нас мало времени.
Яна закатывает глаза, заставляя меня сверкнуть решительным взглядом в её сторону. Но уже через мгновение сестра суёт мне в руки клочок бумаги. Посмотрев с недоверием, я всё же читаю строчки, написанные подчерком Яны. Хмурюсь.
— Остапова Мария… Ты меня за дуру держишь? Где доказательства, что это моя родная дочь? — раздражённо сжимаю пальцами клочок бумаги, мну его.
— Это тебе информация, чтоб ты могла убедиться в моей искренности. Девочка под этой фамилией жила в детском доме, но полгода назад её удочерили. Она твоя дочь. Сделаешь потом тест ДНК и убедишься, что я не вру.
— Кто удочерил девочку?
Яна смеётся и делает вид, будто вытирает слёзы, которые выступили на глаза от смеха. Я злюсь ещё больше. И не выдержав, хватаю сестру за воротник платья.
Цежу через зубы:
— Если ты мне не признаешься, то я обо всём расскажу Тагиру. Как думаешь, что он с тобой сделает, когда узнает, что ты меня шантажировала?
— Это не шантаж! И Тагиру ты ничего расскажешь. Сама знаешь почему, сестрёнка.
— Кто удочерил мою дочь? Где сейчас девочка?
Сбросив с воротника своего платья мою руку, Яна демонстративно задирает подбородок. Пытается посмотреть на меня свысока. А меня от её игр трясёт всю. Ещё парочку подобных выходок и я наброшусь на родную сестру с кулаками, потому что нельзя играть на чувствах матери, потерявшей своего ребёнка!
— Я скажу тебе правду, но только после того, как ты выполнишь моё условие, — заявляет сестра, выждав паузу.
— Какое условие?
— Ты должна взять на работу моего человека. Устроить в свой дом, в качестве домработницы, конечно же.
— Подбором персонала занимается управляющий. Он принимает на работу после того, как кандидат пройдёт проверку в службе безопасности Батурина.
— Проверку пройдёт, не волнуйся. От тебя требуется предложить кандидатуру.
— Что ты задумала? — мой голос спокоен, хотя внутри меня бушуют эмоции.
Я едва держусь, чтоб не сорваться. А если эта дрянь мне просто морочит голову и на самом деле она ничего не знает о дочери?
— Это тебя не должно касаться. Выполнишь моё условие, и я скажу, где сейчас живёт твоя дочь.
— А ты откуда это знаешь? Неужели Батурин лично докладывает?
Яна цокает языком.
— Однажды я услышала разговор, который не предназначался для моих ушей.
— Так и скажи, что подслушала. Как давно ты знаешь о моей дочери?
— Десять лет, — ухмыляется Яна и отходит назад, заметив, как я поменялась в лице: — Юля, держи себя в руках. Мы же сёстры, помнишь ещё?
— Ты мне не сестра. Ты неудачная дочь моих родителей.
— Какие громкие фразы, — смеётся.
— Дрянь, — выплюнув оскорбление, я круто разворачиваюсь и выхожу из кабинки.
Но вслед Яна говорит:
— Я скину тебе информацию в сообщение. Чем раньше ты возьмёшь на работу моего человека, тем быстрее узнаешь о дочери.
* * *
Выхожу из торгового центра в ярости. Руки невольно сжимаются в кулаки. Быстрым шагом двигаюсь к машине, охранник едва успевает идти за мной следом.
— К дому Маргариты Вячеславовны, — командую водителю.
Спешу достать из сумки мобильный. Рита не отвечает даже после третьего звонка. Но я всё равно надеюсь, подруга дома. Потому что без Риты я не справлюсь, не смогу проверить информацию о дочери, не привлёк внимания Батурина.
Только успеваю подумать о Батурине, как мой телефон оживает рингтоном. Бросаю взгляд на экран. Вздохнув, жму на зелёную трубку и прикладываю мобильный к уху.
— Доброе утро, жёнушка. И куда отправилась с самого утра? — голос Тагира спокойный, но я интуитивно ощущаю раздражение мужа. Я же посмела выйти из дома, не поставив его в известность.
— Доброе утро, я была в торговом центре. Нужно было купить бельё для беременных.
— Надеюсь, купила самое красивое.
— Нет, ничего не понравилось.
Ухмыльнувшись, Тагир спрашивает, когда я буду дома.
— Я к Рите заеду на кофе. И сразу домой.
— Что должно произойти, чтоб ты перестала общаться со своей подругой? — возмущается Батурин. — Мне она не нравится.
— Знаю, зато Рита нравится мне. Мы дружим с ней ещё со школы. И общаться не перестанем, что бы ни случилось.
Тагиру нечего сказать в ответ. Да пусть только посмеет! Моя жизнь в его руках. Он отобрал у меня всё, может забрать и подругу, но это будет сделать непросто. И он это знает!
— Не задерживайся, — цедит через зубы Тагир, и я спешу завершить вызов.
К дому Риты добираюсь через полчаса. Охрану прошу остаться в машине, хотя меня всё-таки сопровождают до дверей квартиры.
— Привет, — говорю подруге, войдя в квартиру.
— Юль, что-то случилось? — волнуется Рита и я замечаю в её глазах что-то необычное. А затем мой взгляд опускается на пол, цепляется за пару мужских туфель. Подруга не одна.
— Я помешала? Если да, то я уйду. Извини, что вот так припёрлась без приглашения, — пожимаю плечами.
— Я…
Рита вдруг замолкает. А я слышу приближающиеся в нашу с подругой сторону шаги. И напрягаюсь! Нос улавливает аромат знакомого одеколона, отчего меня накрывает дежавю. Терпкие нотки, горький цитрус, кожа… Так пахнет только один мужчина.
Одно мгновение. И внутри меня всё обрывается. Ноги слабеют. Я пячусь, спиной прижимаюсь к двери. А голубые глаза Егора смотрят на меня пронзительно, будто в душу заглядывают.
В голове творится сумбур.
Моя подруга. И ОН!
Как это возможно, господи?
Ощущение, словно мне только что влепили звонкую пощёчину. Я теряю дар речи. А руки уже тянутся к замку, проворачивают его. Сбежать хочу, потому что если задержусь ещё хотя бы на минуту, моё сердце разорвётся на части.
— Юля, — Егор останавливает меня, схватив за руку чуть выше локтя.
— Отпусти!
Он прижимается ко мне со спины. Руками обнимает за плечи. Крепко так, вырваться невозможно. И от прикосновения наших тел меня трясёт всю.
Прижавшись губами к кончику моего уха, Егор говорит, что всё не так, как я могла подумать. Просит остаться.
Я молчу, сцепив зубы. Слёзы застилают глаза. Обернувшись, скрещиваюсь с Егором взглядами. Кажется, Рита уже ушла, оставила нас в коридоре одних. Но это всё равно неважно, потому что моя психика на грани срыва!
— Я рад тебя видеть, — Егор подносит мою руку к губам, целует нежно. Взгляд не отводит от моего лица.
— Что ты делаешь в квартире моей подруги? Вы любовники?
— Нет, — устало ухмыляется Егор, а я только сейчас замечаю тёмные круги под его уставшими глазами. — Как ты вообще такое могла подумать?
— Моя младшая сестра спала с моим мужем. Я ничему не удивлюсь.
— Я — не он, — цедит через зубы Егор.
— Да, ты — это ты. Ничем не лучше его. Ты не святой, Егор! Ты женился, когда я так отчаянно нуждалась в тебе. Ты бросил меня, отдал меня Тагиру… после всего, — не выдержав, я всё-таки срываюсь наплачь, потому что мне даже вспоминать больно.
Егор обнимает меня. Пытается успокоить. Но я стучу по его плечам кулаками и говорю ему, что он предатель. Что он убил меня. Раздавил, как букашку!
— Я же любила тебя больше жизни. Я доверилась тебе. Рассказала правду. А ты… Ты жестокий человек, Егор Антонович. Ты жестокий и подлый. Ты играл на моих чувствах. Мстил. Ну, как доволен? Счастлив со своей женой?
— Юль, перестань, — просит Егор, потому что ему не нравится слушать мою агонию.
— Перестать? Потому что неприятно слушать? — вытерев со щеки слёзы, дёргаю подбородком вверх. Впиваюсь колючим взглядом в лицо Егора: — Знаешь, а я ведь чуть не умерла. После твоей свадьбы я спрыгнула с балкона. Жить не хотела. Так сильно любила тебя, Егор. И после всего ты просишь меня перестать говорить…
Егор отдаляется, ровно настолько, чтобы держать меня за плечи обеими руками и смотреть в глаза. На его лице с быстрой скоростью меняются эмоции: шок, злость и испуг. Он будто в ступоре, переваривает мои слова. И поверить не может в то, что только что услышал.
— Это правда? — его голос хрипит. — Только что ты сказала, что спрыгнула с балкона… Это действительно так?
Улыбаюсь через силу. Больше не плачу. Во мне откуда-то берутся силы быть сильной, держать себя в руках.
— Да, Егор. Я сказала тебе правду.
— Господи…
Тяжко вздохнув, Егор отходит от меня на один шаг. За голову берётся обеими руками. Я вижу его потрясение, но больше не злюсь. Я будто до дна выпита, эмоции исчезли.
— Я не знал. Я ничего не знал…
— Теперь это не имеет значения, — шмыгнув носом, я оглядываюсь. Взглядом ищу Риту. Но подруга, видимо, специально оставила нас с Егором наедине. И не выйдет в коридор, пока её не позовут. — Ладно, я тогда в другой раз зайду к «своей» подруге.
На слове «своей» я делаю акцент. Потому что всё ещё не могу понять причину визита Егора. Помнится, с Ритой они никогда не общались. Виделись несколько раз, но это было в далёком прошлом, когда я ещё была влюблённой в своего преподавателя и мечтала выйти за него замуж.
— Юля, подожди. Давай поговорим, — останавливает меня Егор, когда я пытаюсь уйти.
Обернувшись, смотрю тяжёлым взглядом исподлобья. Мне от его разговоров не холодно, не тепло. Но я киваю в ответ и позволяю Егору увести себя на кухню.
— Я не знал, — Егор первым нарушает тишину.
— Ты повторяешься, — ухмыляюсь я.
— Господи, ты же могла умереть, дурочка!
— Но не умерла, как видишь.
— Вижу, — вздыхает Егор, подсаживается ко мне ближе и берёт за руку. Держит крепко, когда я пытаюсь вырваться. — Я виноват перед тобой. И понимаю, что разговаривать со мной ты не хочешь. Но прошу тебя выслушать.
— Говори, раз начал.
— Я… Чёрт. Не знаю, какие правильные подобрать слова, чтобы ты меня услышала и правильно поняла. Мой брак с Катей ненастоящий. Я вынужденно женился на ней. Это временно.
— Неужели? — горько усмехаюсь.
— Не веришь мне?
— Нет. По телефону ты был более убедительным, чем сейчас.
— Я тебе кое-что сейчас покажу.
Егор тянется к карману брюк и достаёт оттуда мобильный. Ищет что-то. Протягивает мне мобильный.
— Что это? — недоверчиво кошусь на мобильный, брать в руки не спешу.
— Посмотри, пожалуйста, фотографии. Юля… Пожалуйста! — настойчиво просит Егор и я всё-таки беру в руки мобильный.
Вглядываюсь в экран. И чувствую, как немеют мои пальцы, которыми я держу мобильный. Потому что на фотографиях я вижу ту самую девочку, которую случайно встретила в уборной торгового центра. Я видела её рядом с Катей, женой Егора!
Девочке приблизительно десять лет. Волосы тёмно-русые, глаза голубые, обрамлённые чёрными пушистыми ресницами. Губы полные в форме сердечка. Слегка курносый нос.
Я перевожу взгляд на Егора. Затем снова смотрю на мобильный.
— Её зовут Маша. И это наша с тобой дочь, — слова Егора бьют меня наотмашь в самое сердце.
От испуга я роняю телефон на пол. Качаю головой.
— Нет. Это неправда.
Егор спешит поднять с пола мобильный. И взяв меня за руку, усаживает к себе на колени.
Я погружаюсь в ступор. Вспоминаю слова Яны: «Твоя дочь живёт в другой семье. И чужую тётку называет «мамой».
— Юля, наша с тобой дочь жива. Батурин отдал мне её взамен на тебя, — шепчет мне на ухо: — Прости меня, пожалуйста, любимая. Я не мог отказаться от Маши. Батурин не оставил мне выбора. Если бы я с тобой не расстался, Тагир причинил вред нашей дочке.
— Я не верю тебе. Ты врёшь. Вы все мне врёте! Вы хотите, чтобы я сошла с ума, — срываюсь на крик и плачу.
А Егор обнимает меня нежно. Прижимает к своей груди.
— Это правда. Я делал тест ДНК. Маша — наша с тобой дочь. И сейчас она живёт со мной. Я забрал её из детского дома на следующий день после нашего с тобой расставания. Наша дочь жива, слышишь, Юль?
Я замолкаю.
И всё ещё в шоке!
На подкорке, как на репите, крутятся воспоминания. Мы с Егором планировали улететь в Малибу. Билеты были куплены, сделаны документы с новыми фамилиями. Мы должны были уехать и начать новую жизнь. Егор обещал, что ни за что не отдаст меня Батурину. Не бросит! Но в день «икс» Егор вонзил мне в сердце нож, когда сообщил о своей женитьбе. Тогда он сказал, что "нас" больше нет, что я потеряла его ещё десять лет назад...
* * *
Егор
Юля продолжает молчать. А я никуда не тороплюсь. Ради того, чтоб побыть с любимой женщиной хоть одну лишнюю минуту, я готов отодвинуть на задний план абсолютно все дела.
Наша встреча неожиданная. Посланная богом. Потому что я приехал к Рите поговорить о Юле. Хотел попросить помочь организовать нам тайную встречу, ведь Юлю постоянно преследует охрана. Но будто почувствовав, Юля сама приехала к подруге. Если это была не воля бога, тогда что?
Зарывшись носом на затылке Юли, втягиваю ноздрями аромат волос. Обнимаю любимую за талию, ладонью глажу округлый живот. И чувствую шевеления сына. Хоть Юля так и не призналась, от кого беременная, я знаю, ребёнок мой. Если же нет, то это не имеет значения. Потому что однажды я заберу у Батурина свою семью. Они все мои!
Крышу рвёт от близости наших тел. Я расслабляюсь рядом с Юлей. И вечность готов: вот так сидеть и держать любимую на руках. Я истосковался по ней, соскучился по её звонкому смеху, по взгляду больших глаз миндалевидной формы.
Юля пытается подняться. Но я держу её крепко, не уйдёт.
— Егор, мне пора уходить, — обернувшись вполоборота, Юля смотрит на меня сверху вниз.
— Не хочу тебя отпускать. Посиди со мной ещё немного.
Вздохнув, Юля кладёт мне руки на плечи. И в этот момент мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. Я до сих пор вижу перед собой ту самую Сабирову Юлю, которая на одной из лекций по микроэкономике упала прямо к моим ногам. Я тогда влюбился с первого взгляда. И сам напросился на её фотовыставку, когда случайно о ней узнал. Прошло одиннадцать лет. Но ничего не изменилось. Моя душа, моё сердце, мой разум принадлежат только одной женщине, которую я хочу назвать своей. Но не могу!
— Я хочу увидеть свою дочь, — просит Юля, а я качаю головой, хотя тоже на самом деле этого хочу. Больше всего на свете я хочу, чтобы Маша жила со мной и с Юлей. Чтоб все были вместе!
— Это невозможно… пока.
— Ты не понял меня, Егор. Я не прошу познакомить меня с дочерью. Я прошу дать возможность увидеть её, услышать, хотя бы со стороны. Пожалуйста.
— Юль, это рискованно. Я не могу рассказать тебе обо всём, потому что на кону стоит наше с тобой будущее. Один неверный шаг и мы потеряем всё. Просто доверься мне. Верь в силу нашей любви.
Шумно втянув воздух ноздрями, Юля отводит взгляд в сторону. И рукой смахивает выступившие на глаза слёзы. Я чувствую её боль и прижимаю к себе так сильно, как только могу, чтоб не навредить ребёнку. Если бы у меня была возможность забрать всю боль Юли себе, то я, не задумываясь, принял её.
— Ты меня ещё любишь? — неожиданно спрашивает Юля.
— Люблю. И никогда не переставал любить.
— Тогда подари мне возможность увидеть Машу. Обещаю, она меня даже не заметит. И никто ничего не поймёт. Я не подведу тебя, Егор. Вот увидишь.
Раздумываю. Если бы Юля только знала, что с Машей не всё так просто. Мы с дочкой так и не смогли найти общий язык. Она со мной никуда не хочет ходить, даже не представляю, как организовать встречу.
— Хорошо. Я что-нибудь придумаю, — обещаю Юле, и она улыбается. Затем вдруг становится серьёзной.
— Я не злюсь на тебя. И если всё, что ты мне сказал — это правда, то я тебя понимаю. Между тобой и дочерью я бы тоже выбрала дочь, потому что мы с тобой взрослые и можем постоять за себя, а дети — беззащитные, очень уязвимые. Без нас они пропадут.
— Спасибо, — мой голос звучит хрипло. — Я боялся, что ты меня не поймёшь.
— А я боялась, что на самом деле ты мне мстил. И что все твои чувства были лишь частью коварного плана по отмщению.
— Я бы никогда не опустился до такого. Как я могу воевать с женщиной, тем более, с матерью моего ребёнка?
— Не ребёнка, — Юля смотрит на меня пристально, сдерживая улыбку. — А детей, Егор. В конце августа у нас с тобой родится сын.
Тяжко вздыхаю. Зубы сжимаю до скрежета.
— Я опять всё пропускаю. Не вижу, как подрастает твой живот, как меняешься ты и твоё настроение…
— Главное, что мы живы, Егор. Больше всего я боялась, что Тагир тебя убьёт.
— Не убил бы, — ухмыляюсь. — Убить меня — означало бы для него потерять тебя навсегда. Я способ манипулировать тобой. И пока я жив, он сделает всё возможное, чтобы мы с тобой не были вместе.
— Получается, вы с Тагиром заключили сделку? — киваю в ответ. — Ты отказался от меня… насколько времени?
— На всю жизнь, но я тогда не знал, что ты была беременная.
— Хочешь сказать, если бы знал, то не согласился на сделку? Тогда дочка была бы в опасности.
— Я бы придумал, как обезопасить дочь. И тебя спрятал, так далеко, что Тагир в жизни бы не нашёл.
— Егор, мне правда пора идти. Можно попросить тебя об одолжении?
— Конечно.
— Перед сном поцелуй от меня нашу дочь, — Юля прижимается губами к моему лбу, а я перехватываю инициативу и целую Юлю в губы.
Языком веду по нежной коже. Очерчиваю контур. И ненастойчиво толкаюсь в рот языком. Юля отзывается на мой поцелуй мгновенно. Руками обнимает за шею, притягивает к себе. Ногтями ведёт по коже вниз, ныряя за ворот рубашки.
— Иди, — говорю я, прервав поцелуй. — Иди, милая, иначе потом я тебя не смогу отпустить.
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Егор
— Приветствую, Егор. Рад, что ты заехал навестить старика, — заключив в объятия, Ипполитович похлопывает меня по плечу.
— Как себя чувствуете, Павел Ипполитович?
— Да так… Неплохо и нехорошо. Пообедаешь со мной? — кивает на стол, который в этот момент накрывает прислуга.
— Не откажусь.
Устроившись за столом, я откидываюсь на спинку стула. Заводить разговор не спешу, потому что привык быть очень аккуратным в своих высказываниях. Хоть Павел Ипполитович не чужой мне человек и в трудное время подставил дружеское плечо, терять бдительность я не намерен. В моём окружении есть только один человек, кому я могу доверять. Это Эрик, он помогает мне достичь поставленных целей. Со всеми остальными людьми приходится быть крайне осторожным.
— Чем порадуешь, Егор Антонович? Как успехи на фирме? — интересуется Ипполитович, хотя на самом деле он в курсе всех событий. Ему ежедневно предоставляются отчёты финансовой деятельности.
— Заключили новый договор с немцами. В следующем месяце должны приступить к работе в Мюнхене, — делюсь последними новостями в общих чертах.
Ипполитович внимательно слушает, не перебивая и иногда кивая в знак согласия. Все решения, которые я принимаю, как генеральный директор корпорации, согласовываются с Ипполитовичем. Потому что он хозяин, а я всего лишь исполнитель.
— А что скажешь насчёт Катерины? — прищуривается Ипполитович, откладывает в сторону столовые приборы и фокусирует взгляд на моём лице, считывает эмоции.
— Всё как обычно, — выдерживаю на себе пронзительный взгляд Ипполитовича.
— Егор, я понимаю, что не имею права вмешиваться и моя племянница сама согласилась выйти за тебя замуж на твоих условиях, но… — Ипполитович ненадолго замолкает, обдумывает, что сказать дальше. — Меня однажды не станет. И всё, что я имею, перейдёт Катерине. Девочка не справится с корпорацией, не сможет удержать империю, которую я строил почти тридцать лет.
— Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Я всегда помогу Кате и сделаю всё возможное, что будет в моих силах.
Ипполитович вздыхает. Не такого ответа от меня ждал старик.
— Катя хочет ребёнка. Недавно жаловалась мне, что ты избегаешь её, не выполняешь супружеский долг. Это так?
— Я буду с вами честным, как и тогда, когда мы обсуждали условия брачного договора. Я дал Кате свою фамилию, впустил в свой дом, но в сердце впустить не могу. Я не люблю вашу племянницу. Наш с ней брак — не более, чем удачная сделка для обеих сторон. Я управляю вашим бизнесом, приумножаю капиталы. И никогда не позволю конкурентам уничтожить корпорацию. После развода я уйду с тем, чем и пришёл. Я не претендую на ваше богатство.
— Скажи мне, Егор, всё дело в другой женщине? Жене Батурина? — в лоб спрашивает, заставляя меня напрячься. — Тагир очень опасный. Ты не справишься с ним, сынок.
— Вы не обидитесь, если я оставлю вас без ответа?
Ипполитович усмехается.
— Я всё понимаю, Егор. Сердцу не прикажешь. Но рак съедает меня изнутри. Жить осталось недолго. Я хотел написать завещание и включить в него тебя.
— Не стоит. Оставьте всё племяннице. Мне ничего не нужно. Я, как и обещал, не брошу Катю. Я буду помогать ей во всём. Ваша империя продолжить жить и развиваться.
— Есть шансы, что ты передумаешь? Катя любит тебя и для неё ваш брак настоящий. Подумай, Егор, от чего ты отказываешься.
— Моё решение не изменится. Я останусь мужем Кати ровно до того момента, как мы с вами обсуждали ранее. Ни больше. Ни меньше.
— Она не сможет без тебя.
— Павел Ипполитович, Катя гораздо сильнее, чем вы думаете. Я никогда её не обманывал, не обещал любить. Она знала, на что шла.
Тяжко вздохнув, Ипполитович молча кивает. А я незаметно под столом сжимаю пальцы в кулаки. Злюсь. Этот разговор мне совсем не нравится. Потому что Ипполитович решил изменить правила игры!
* * *
После тяжёлого рабочего дня еду домой. Крепко держа руль руками, слежу за дорогой. Огни ночного города завораживают. Я мельком смотрю на городской пейзаж, мысленно возвращаясь к разговору с Ипполитовичем. Старик что-то задумал, но я пока не могу понять, что именно.
В кармане пиджака вибрирует мобильной. На автомате тянусь рукой к карману. И нажав на зелёную трубку, принимаю вызов по громкой связи. Звонит Катя.
— Привет, я тебя не отвлекаю?
— Я за рулём.
— Тогда я перезвоню?
— Не стоит. Ты на громкой связи, всё нормально.
— Я ужин приготовила, звоню узнать: ждать тебя или нет.
— Жди, Кать. Я уже еду домой. Как там Маша?
— Как обычно, — вздыхает Катя. — Закрылась в своей спальне. От ужина отказалась.
— Ясно, — цежу через зубы. — Я поговорю с дочерью, когда приеду домой.
— Егор, не сердись на меня, но я должна у тебя спросить. Где мать твоей дочери и почему она не принимает участия в воспитании ребёнка? Ты же видишь, какой Маша — сложный ребёнок. Возможно, с родной матерью она бы быстрее нашла общий язык.
— Если тебе надоела моя дочь, то я найму няню. Не проблема.
— Ты не понял меня, Егор. Дело не во мне, а в Маше. Я о девочке беспокоюсь, о её будущем. Маша ненавидит меня, тебя она тоже не любит. С родной матерью Маше было бы лучше. Я это имела в виду.
— Ты права, Кать. Это не твоё дело. Маша будет жить с нами. На этом тема закрыта.
* * *
Юля
Последние дни Тагир постоянно задерживается на работе. Возвращается домой, когда я уже сплю. Больше муж ко мне не пристаёт, оттого и дышать легче. Особенно легко стало после разговора с Егором. Моя дочь жива! Теперь я в этом уверена на все сто процентов. У меня будто крылья выросли за спиной, появился ещё один стимул быть сильной.
Положив ладонь на живот, чувствую шевеления ребёнка. С каждым днём сынок толкается всё больнее, а по ночам вообще буянит, спать не даёт. Но это всё мелочи жизни на самом деле.
Я наслаждаюсь беременностью, ценю каждый прожитый миг. И мечтаю, что однажды все мои дети будут рядом со мной, мы будем жить одной большой семьёй: Егор, Маша, Аня, сыночек и я. Да, так и будет. Ведь Егор просил верить ему, верить в силу нашей любви. И я верю, несмотря ни на что!
— Юлия Тимуровна, позвольте вас познакомить с Ариной, — голос управляющего вырывает меня из сладких грёз. — Арина будет вашей личной помощницей.
Смотрю на девушку. Молодая, красивая, с длинными ногами едва не от ушей. Если бы на девушке не была форма горничной, я бы подумала, что она модель. Потому что внешность у новой «помощницы» яркая: смуглая брюнетка, с большими губами и аккуратным маленьким носом.
— А что случилось с Еленой? — интересуюсь у управляющего, ощущая какой-то подвох. Елена работала моей помощницей больше трёх лет. Добрейшей души человек, мы с ней ладили.
— Елена пока не сможет работать по состоянию здоровья. Она лежит в больнице. Сломала шейку бедра.
— Какой ужас. Евгений Николаевич, позаботьтесь, чтобы у Елены были самые лучшие условия пребывания в больнице. Оплатите её лечение. И выплатите зарплату за все месяцы, пока она будет находиться на больничном.
— Юлия Тимуровна, травма бытовая. Елена получила её в нерабочее время, — смеет возражать управляющий, за что получает в награду мой осуждающий взгляд.
— Вы смеете мне перечить? — строго цежу через зубы.
— Простите за дерзость. Всё выполню, как вы сказали, — покорно опустив голову, управляющий боится смотреть мне в глаза. Так-то лучше!
— Арина, я хочу ознакомиться с вашим резюме и посмотреть рекомендации от предыдущих работодателей, — обращаюсь к девушке, затем переключаюсь на управляющего: — Евгений Николаевич, Арина должна пройти испытательный срок две недели. Если мне что-то не понравится, вы уволите девушку.
Управляющий становится красным как помидор. Но перечить не осмеливается.
— Хорошо, Юлия Тимуровна. Я принесу вам резюме и рекомендации с предыдущих мест работы Арины.
— Можете идти, — командую я и когда остаюсь в гостиной одна, задумываюсь над ситуацией.
Новая помощница вызывает у меня сомнения. Особенно после того, как я отказалась заключать сделку с Яной. Потому что Егор рассказал мне правду. Я узнала, кто моя родная дочь и убедилась, что она находится в безопасности. Поэтому необходимость сотрудничать с младшей сестрой отпала сама собой.
Если Арина всё-таки окажется человеком Яны, то в нашей игре появится ещё один игрок. И для Батурина возникнут новые риски. С одной стороны, мне выгодна месть младшей сестры. Но с другой — Яна слишком слабый игрок, только зубы обломает и, возможно, лишится жизни. Тагир не станет с ней церемониться — уверена. У Батурина прогнившая душа, а вместо сердца чёрная дыра. Он дьявол в человеческом обличии!
Телефонный звонок заставляет меня отвлечься от раздумий. Я принимаю вызов, ткнув пальцем на зелёную трубку на дисплее мобильного.
— Привет, любимая подруга, — здороваюсь с Ритой, ещё не зная, что подруга звонит с хорошими новостями.
— Привет, Юль. Нужно увидеться. На набережной через час. Сможешь?
Бросаю взгляд на циферблат наручных часов. Если выеду из дома через пятнадцать минут, то успею!
— Конечно.
— Я буду ждать тебя на причале.
— Хочешь покататься на яхте?
— Хочу! Ты будешь приятно удивлена, подруга. Рекомендую запастись носовыми платочками, — говорит подруга и моё сердце сжимается в груди. Потому что я чувствую, что скоро увижу дочь. Егор всё-таки нашёл способ организовать нам встречу!
* * *
Завершив разговор с Ритой, я с максимально высокой скоростью, на которую только способна на восьмом месяце беременности, двигаюсь в свою комнату. Переодеваюсь в свободное платье, расчёсываю волосы и собираю их на затылке в высокий хвост. Смотрю на себя в зеркальном отражении и вздыхаю. Макияж мне уже не поможет: от привычных острых скул не осталось и следа, нос и губы распухли, а на лице появились пигментные пятна. Не красавица, да.
Перед самым выходом заглядываю в спальню дочки. Аня сидит за письменным столом, вместе с учителем читает букварь. Улыбаюсь, глядя на малышку. И представляю, как в будущем они с Машей станут подружками. Мне очень хочется, чтобы девочки нашли друг с другом общий язык, потому что я буду их любить одинаково и так сильно, как только смогу.
— Мамочка! — восклицает Анюта, заметив меня в дверном проёме.
Вскочив со стула, дочка спешит мне навстречу. А я разжимаю объятия и через несколько секунд прижимаю девочку к себе.
— Как успехи, Анечка?
— Изучаем букву «Ж», — делится со мной малышка и тут же тянет за руку: — Идём, покажу.
Я подхожу к письменному столу и любуюсь прописями. Хвалю малышку, говорю, что она у меня умница, очень старательная девочка.
— Не хочешь погулять с мамой? — спрашиваю у дочки, а затем перевожу взгляд на учителя и прошу у него прощение за то, что срываю учебный процесс.
— Ничего страшного, Юлия Тимуровна, — улыбается учитель Ани. — Сейчас всё равно лето. Анечке тоже нужно гулять и отдыхать от учёбы. А мы и так опережаем программу — Аня — молодец, способная ученица, схватывает всё на лету.
— Благодарю, — отвечаю, не скрывая улыбки. Мне приятно слышать об успехах дочери. Любым её победам я радуюсь больше, чем своим.
* * *
Приезжаем на набережную немного раньше, чем договаривались с Ритой. Аня зачарованно смотрит на реку, по которой плывут яхты. Я чувствую, как волнуется малышка. А сама волнуюсь ещё больше. Особенно потому, что за моей спиной, всего в нескольких метрах, стоят двое охранников. И глаз не сводят!
— Юлька! — раздаётся рядом.
Откликнувшись, спешу подруге навстречу. Охрана идёт следом за мной.
— Спасибо, Рит. Я не знаю, чтобы делала без тебя, — приблизившись благодарю Риту.
— Да брось, Юль. Ничего такого. Я просто не позволяю тебе сойти с ума, — улыбается подруга, взгляд устремляет за мою спину. Всё понятно: охрана не дремлет и ловит моё каждое слово, чтоб передать потом Батурину в случае чего. — Идём, нам туда.
Покупаем три билета на полуторачасовую речную прогулку. Охранники тоже спешат к яхте, но мне удаётся на них надавить: пригрозить, что если не оставят меня в покое, то я сделаю всё возможное, чтоб они лишились работы. Парни сомневаются. Но я решительна, как никогда. И в недалёком прошлом Тагир уже уволил одного охранника, который мне не понравился. Поэтому ребята должны понимать, что я не шучу.
— Какая ты строгая! Я даже и не догадывалась, — смеётся Рита, когда нам всё-таки удаётся избавиться от двухметровых "шкафов". — Так на них посмотрела, что я сама испугалась. Ты страшная женщина, Юлия Тимуровна. Убиваешь одним только взглядом.
— Ох, Рита…
Вздыхаю. Мне нечего сказать в ответ. Я сама не знаю, откуда берутся силы противостоять всем и всегда. И я никому не могу признаться, даже самой себе, что боюсь: я чертовски устала от такой жизни и хочу быть слабой женщиной!
Яхта отчаливает от причала. Мы втроём стоим на верхней палубе и провожаем взглядом берег. Людей на палубе много. Я всё время оглядываюсь, ищу взглядом Егора. Но не вижу его!
— Девушки, можно вас попросить сфотографировать нас с дочерью? — в меня будто колючей проволокой врезается голос Егора.
Я медленно оборачиваюсь и теряю дар речи. На расстоянии вытянутой руки стоит Егор. А рядом с ним Маша. Наша дочь!
Глаз не могу отвести от дочери. Скольжу взглядом по девочке: от макушки до ног. Какая она красивая! Темноволосая, смуглая кожа, а глаза голубые, как у Егора. Дочка очень похожа на своего отца. От меня ей достались только: смуглая кожа и полные губы в форме сердца. Возможно, есть что-то ещё. Но так сразу и не скажешь.
Чувствую, как Рита подталкивает меня рукой вперёд. А мне так хорошо просто стоять на месте и смотреть на дочь, что я не реагирую ни на какие раздражители. Я будто в нирване сейчас. Парю высоко над землёй.
— Так что, поможете? — улыбнувшись, Егор делает мне шаг навстречу. Протягивает зеркальный фотоаппарат, который я беру на автомате. — Вот нужно зажать эту кнопку, дождаться, когда появится фокус и тогда дожать до конца.
— Спасибо, — шепчу Егору, еле сдерживая слёзы радости.
Егор проводит пальцем по моей руке. Задерживается лишь на мгновение. А у меня мурашки по спине россыпью. Я дрожу от нахлынувших эмоций.
— Ну что, скоро там? — говорит Маша, недовольная затянувшейся паузой. — Давайте уже, фотографируйте.
Всё правильно. Я не должна тупить, а должна взять себя в руки. Я же обещала Егору, что не подведу его!
Обняв дочь за плечи одной рукой, Егор смотрит на меня. И я вижу в его глазах гораздо больше, чем когда-либо. Он смотрит на меня с такой нежностью и любовью, что внутри меня всё переворачивается.
Сделав глубокий вдох, снимаю крышку с объектива. Включаю фотоаппарат. Руки по привычке выполняют знакомые комбинации: поставить автобаланс, минимальное значение ISO, открыть диафрагму побольше и сделать выдержку покороче. Снимаю в "мануальном" режиме, потому что так привыкла. И через видоискатель «зеркалки» изучаю черты лица Маши.
«Моя красивая, маленькая девочка, сколько же боли в твоих глазах. Взгляд совсем недетский, а будто израненной волчицы. Обещаю, малышка, однажды ты станешь самой счастливой. Потому что мы с папой десять лет копили в своём сердце любовь. Её так много, что в ней даже можно утонуть».
* * *
Полуторачасовая прогулка на яхте пролетает как один миг. С Машей мне так и не удаётся пообщаться. Но я не отчаиваюсь, потому что просила Егора всего лишь организовать встречу с дочерью. И он это сделал, воплотил в реальность мою мечту!
Увидев дочь вблизи и хорошенько её рассмотрев, отныне я нисколько не сомневаюсь, что десять лет назад Батурин отобрал у меня Машу. Сделал это специально, чтоб раз и навсегда разрубать связь с моим прошлым — мужчиной, которого я любила все эти годы и по этой причине не подпускала Тагира к себе. Только Батурин так ничего и не понял: отняв у меня дочь, он непросто лишил меня счастья быть матерью, Тагир всю душу мою забрал. Взамен взрастил в моём сердце лишь ненависть!
Я смотрю на Машу мельком. Волнуюсь до дрожи. А воображение услужливо подкидывает картинки из альтернативной реальности, как мы гуляем втроём на яхте: Маша, Егор и я. Сидим за столиком, как сейчас это делает отец с дочерью, и едим мороженое. Я фотографирую свою семью на зеркальный фотоаппарат, ловлю счастливые моменты. А потом, после прогулки, мы втроём пересматриваем снимки на компьютере, выбираем удачные кадры, распечатываем их на фотобумаге и помещаем в альбом для семейного архива.
Господи, как я мечтаю, чтоб у нас был свой дом. Пусть маленький, пусть невзрачный, зато он будет только наш. Своими руками я бы сделала там ремонт, а Егора попросила построить камин, возле которого холодными вечерами мы собирались всей семьёй за столом. И ужинали, делились планами и рассказывали, как прошёл день, а ещё смеялись над шутками. Я просто хочу быть такой, как и все люди. Обычной! Ведь мне многого для счастья не надо. Потому что ничего нет важнее в жизни, чем близкие люди рядом: живые и здоровые.
* * *
Вернувшись с прогулки домой, я сразу замечаю во дворе машину отца. Оттого и напрягаюсь. Предчувствия нехорошие. После того как я вернулась из Италии, мы с родителями толком не общались. Тагир лишь раз предложил заехать в гости к моим родителям, но потом Батурину поступил на мобильный звонок, и планы изменились.
Будто почувствовав моё волнение, Анечка крепко держит меня за руку. Молчит. Но я чувствую, как дочка нежно гладит мою руку пальчиком. И это немного успокаивает.
Из гостиной доносятся голоса. Сняв обувь, я иду к лестнице, чтоб подняться в свою спальню и переодеться, потому что сегодня на лице душно: я вспотела, а ещё успела испачкать платье, нечаянно пролив на себя безалкогольный мохито.
Стук в дверь. Для приличия, конечно, потому что через мгновение дверь открывается и в спальню входит Тагир.
Я стою перед зеркалом в одном лишь нижнем белье. Руки так и зависли в воздухе вместе с платьем. Пока Батурин медленным шагом приближается ко мне, я пытаюсь успокоить бешеный стук сердца.
В зеркальном отражении я вижу взгляд Батурина. Тёмный. Жаждущий. Требующий подчиниться. Но мне не страшно на самом деле. Я давно поняла, что Тагир меня физически не обидит, никогда не ударит. Хотя однажды муж всё-таки влепил мне пощёчину. Это случилось после того, как я посреди ночи вернулась домой. Тогда Батурин заподозрил меня в измене, сказал, что я воняю другим мужиком. И он был прав! Я действительно ему тогда изменила с Егором… во второй раз!
— Я пригласил на обед твоих родственников, — говорит Батурин, остановившись за моей спиной.
— Хорошо, — отвечаю сухо и насилу терплю прикосновения ненавистного мужа. Сейчас он цепляет пальцем бретельку моего лифчика и тянет её вниз. Отчего кожу жжёт изнутри будто огнём.
— Где ты была, душа моя? — губами касается моего плеча, и я вздрагиваю.
— Гуляли с Аней. Катались на яхте, — отвечаю на вопрос мужа, хотя он и так всё знает, ведь охрана докладывает о моём каждом шаге.
— Повторяю, потому что ты не поняла моего вопроса. Что была за необходимость отпускать охрану и на полтора часа оставаться без наблюдения, хм?
Я даже вздохнуть не успеваю, как одним рывком Батурин поворачивает меня к себе лицом. Смотрит мне пристально в глаза. Двумя пальцами обхватывает мой подбородок, заставляя поднять голову и смотреть только на него.
— Ты виделась с ним? — качаю головой и глаза Тагира становятся чернее ночи. Он злится. — Если ты думаешь, раз я до сих пор не убил твоего бывшего любовника, значит, можно не верить моим словам и продолжать жить, как ты хочешь, то ошибаешься. Время Астахова ещё не пришло. Но если ты продолжишь в том же духе, Юлия, то Егор отдаст богу душу гораздо раньше, чем это было в моих планах. Ты никогда не будешь его! Я тебе это обещаю.
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Взяв меня за руку, Тагир ведёт в гостиную. Медленно спускаясь по лестнице, чувствую на себе тяжёлый взгляд. Боковым зрением улавливаю женский силуэт и от злости сжимаю челюсти. Яна! Эта дрянь в моём доме и как только посмела после всего?
— Улыбайся, жизнь моя. Или ты не рада видеть своих родственников? — нарочито ласковым голосом спрашивает Батурин.
— Что здесь делает Яна?
— Как это что? Она твоя родная сестра, если забыла.
Шумно выдохнув, я ненадолго поворачиваю голову в сторону Тагира. А ему будто всё нипочём! Его забавляет вся эта ситуация. Чёртовый псих, который не может жить без эмоций других людей. Он питается ими!
Нарочно прохожу мимо сестры словно она не больше, чем предмет интерьера. И встретившись взглядом с отцом, расплываюсь в искренней улыбке. Среди всех присутствующих в этой комнате папа — единственный человек, которого я рада видеть.
— Папочка, — оказавшись в родительских объятиях, прижимаюсь к мощной груди. И чувствую, как в сердце отзываются печальные струны.
— Доченька, — поцеловав меня в макушку, папа обхватывает моё лицо ладонями: — Как ты изменилась. Такая красивая.
Переключаю внимание на мать. Мама стоит недалеко от нас с папой и смотрит в нашу сторону тоскливым взглядом. Переборов себя, я всё-таки подхожу к маме. Обнимаю её за плечи и быстро целую в щеку, но не с такой радостью как отца.
— Приглашаю всех к столу, — говорит Тагир, и я в кои-то веки рада слышать его голос, ведь это значит, что мне удастся избежать разговора с мамой.
Батурин галантно отодвигает передо мной стул и подаёт руку, помогая устроиться. Со стороны можно подумать, что он идеальный муж: заботливый и внимательный. Но на самом деле это не так. И все присутствующие за столом прекрасно это знают. Только Тагиру плевать, он привыкать играть на публику.
Ковыряя вилкой салат, я фокусирую взгляд на тарелке. Стараюсь не слушать, о чём говорят за столом. Я давно поняла, что моя семья — всего лишь иллюзия, не больше.
— Прошу всех внимание, — постучав ножом по бокалу, Батурин заставляет всех посмотреть на его. — Сегодня мы все здесь собрались по важному поводу.
Выдержав паузу, Тагира обводит взглядом всех присутствующих. И останавливается на мне. В его чёрных глазах я больше не вижу той ярости, которую наблюдала в спальне, когда Тагир угрожал мне убить Егора. Сейчас Батурин в предвкушении сразить всех наповал.
— В «Билдинг Строй» появился новый генеральный директор. И это Тимур Ренатович. Прошу любить и жаловать, — объявляет Батурин, не отводя от моего лица любопытного взгляда.
— Как это? Тимур, это правда? — первой приходит в себя мама.
— Да, мы с Тагиром подписали контракт на год, — отвечает папа, стараясь не показывать эмоций. И хоть выглядит отец как обычно, я сердцем чувствую, что здесь что-то не так!
— Предлагаю выпить за эту прекрасную новость, — подняв бокал с янтарной жидкостью, Батурин откидывается на спинку стула с самодовольной маской на лице.
А у меня кипит всё внутри. Залпом осушаю стакан апельсинового сока. И под столом, пока никто не видит, сжимаю пальцами тканевую салфетку. Я не просто злюсь. Я в бешенстве! Потому что отец никогда раньше не работал с Тагиром. А назначение на должность генерального директора «Билдинг Строй» означает, что Батурин что-то задумал, решил втянуть моего отца в свои грязные игры. Мерзавец!
— Я не слышу поздравлений, — возмущается Тагир, затем обращается к нам с сестрой: — Девочки, а вы почему молчите? Неужели не радуетесь за отца?
Я молчу. Лишь зубы сжимаю крепче. И Батурин это видит, а потому его губы ещё сильнее расплываются в надменной ухмылке.
— Поздравляю, папа, — сухо бормочет Яна.
— Прошу простить меня, я плохо себя чувствую, — поднявшись со стула, мельком смотрю на папу. Не похоже, чтобы отец испытывал радость. Скорее всего, его Батурин заставил, действовал как обычно: запугиванием и шантажом.
Пока я направляюсь к выходу из гостиной, чувствую, как Тагир провожает меня взглядом. Отчего на спине между лопаток жжёт будто огнём. Но я иду с высоко поднятой головой и даже не оглядываюсь. Лишь про себя молюсь богу, что он уберёг папу от опасности. Потому что против Батурина и его коварных игр я бессильна... пока что.
Поднявшись, закрываюсь в спальне. И заплакать хочу, но глаза сухие. Во мне больше нет слёз. Я измотана как никогда за все десять лет жизни под одной крышей с Тагиром. Сейчас я могу лишь злиться и то делаю это недолго, потому что сынок больно пинается изнутри. И всё своё внимание я переключаю на него.
Мама входит в мою спальню, когда я пересматриваю детские вещи для новорождённого, которых успела купить уже достаточно много. С некоторых пор любоваться одеждой сына стало моим личным релаксом. Я отдыхаю душой, представляя, как совсем скоро буду одевать малышка в эти красивые костюмчики.
— Не помешаю? — застыв в дверном проёме, мама робко заглядывает в комнату, не решаясь зайти без моего приглашения.
— Входи, мам.
Прикрыв за собой дверь, неуверенным шагом мама приближается ко мне. Ладонью похлопываю по кровати, приглашаю маму присоединиться.
— Красивые, — кивает на детские вещи, которыми я обложилась со всех сторон.
— Да.
— Уже знаешь, как назовёшь сыночка?
— Нет, — качаю головой. — Ещё не выбрала имя.
Мама кивает, мол, ясно. И я вижу, как она хочет сказать что-то важное, но не решается. Потому что очень волнуется.
— Говори, мам. Я же вижу, сказать что-то хочешь.
— Доченька, я не могу больше молчать, — подсев ближе, мама несмело берёт меня за руку, гладит её нежно, едва сдерживая слёзы. — Я не знала, что твоя дочь жива. Тагир угрозами заставил меня молчать. Сказал, чтобы я всю вину взяла на себя, мол, это я приказала в роддоме сказать тебе, что Анечка умерла.
— Я знаю, мам.
— Ах, доченька, — не сдержавшись, мама всё-таки начинает плакать, и я спешу обнять маму, чтоб успокоить. — Я бы никогда в жизни так с тобой не поступила. Разве я могла бы причинить такую боль собственному ребёнку?
— Мам, не плачь. Прошу тебя.
— После такого, как ты сбежала из страны, в Тагира будто дьявол вселился. Он угрожал нам с отцом, что если мы не скажем, куда тебя спрятали, то он сделает так, что мы всей семьёй окажемся на улице, станем бомжами. Но твой отец ничего ему не сказал, поэтому Тагир следил за нами всё это время, пока ты жила в Италии.
Я молчу, мне нечего ответить. Шока уже не испытываю. После всех проделок Батурина меня трудно удивить.
— Тагир приказал мне молчать. Что он вернёт тебе дочь, а ты будешь благодарна ему за это. Батурин должен был выглядеть спасателем в твоих глазах.
— Он палач, а не спасатель, — цежу через зубы. — Мам, чем тебе угрожал Тагир?
— Тюрьмой. У него есть доказательства совершенного мной преступления. Он показывал мне видео с камеры наблюдения, которая была в тот несчастный день установлена на светофоре. Там действительно видно ДТП… И мою машину, — мама захлёбывается слезами. — Юля, пострадавший скончался. Десять лет назад я всё-таки убила человека.
— Мамочка, — прижав маму к себе, позволяю родному человеку выплакаться. И чувствую, как в моём сердце пускает новые корни лютая ненависть к Батурину.
Пусть бог покарает Батурина за все его деяния!
* * *
После встречи с родителями и откровенным разговором с мамой я несколько дней хожу сама не своя. Обдумываю. Батурин неспроста взял отца на должность генерального директора. Но спросить у Тагира прямо — зачем он так поступил, я не могу. Всё равно не ответит!
Этим утром я просыпаюсь немного раньше обычного. Скинув со своего плеча руку Тагиру, встаю с кровати. Смотрю на спящего мужа и решаю воспользоваться ситуацией. Возможно, в кабинете Батурина я смогу найти какой-то компромат, хоть что-то, чем смогу воспользоваться против мужа. Никогда раньше я не занималась подобным. Но Тагир нарушил все допустимые границы, втянув в свои грязные игры моих родителей. И я не могу сидеть сложа руки. Не могу наблюдать, как разрушаются судьбы близких мне людей.
За окном вот-вот расцветёт. Я надеваю халат из тонкого шёлка и, крадясь на цыпочках, выхожу из спальни. Тихо прикрыв дверь, несколько секунд стою на месте. Слушаю тишину.
Убедившись, что поблизости никого нет, я ускоряю шаг в сторону кабинета Батурина.
Опустив ручку, тяну дверь на себя. И замираю, увидев в тусклом свете комнаты силуэт. Рукой нащупываю выключатель на стене.
— Что ты здесь делаешь? — цежу через зубы, увидев Арину напротив сейфа.
Испугавшись, девушка отходит от сейфа. И хлопает длинными ресницами, смотря на меня перепуганным взглядом.
— Ты оглохла? — напираю на девушку. — Объяснись!
— Я… — замолкает, так ничего и не сказав.
— Что ты здесь искала?
— Ничего, — качает головой. — Вы неправильно поняли. Я пришла убраться.
— В пять утра? В темноте? Ты меня за дуру держишь? Тебя на работу взяли моей помощницей, а не моего мужа! Или ты мне сейчас всё рассказываешь или же я вызываю полицию. А через две минуты, когда я разбужу Тагира Даяновича, то…
Договорить не успеваю. Девушка срывается с места и оказывается стоять напротив меня. За руку меня берёт. Смотрит умоляющее.
— Юлия Тимуровна, пожалуйста, не делайте этого. На самом деле я здесь из-за вашей сестры. Это она сделала так, чтобы меня взяли на работу.
— Зачем? Говори, что задумала Яна. Ну же! — требую я, выдернув из цепких пальцев Арины свою руку.
— Я правда не знаю. Мне было приказано снять отпечатки пальцев с сейфа, чтоб узнать к нему код.
— Что ты там должна была найти?
— Не знаю, — снова качает головой, смотрит на меня умоляющим взглядом, будто и правда ничего не знает. — Я вам говорю правду. Пожалуйста, не выдавайте меня Тагиру Даяновичу. Я боюсь его.
— Раньше об этом нужно было думать, девочка. А не строить из себя великую шпионку.
— Не могу. Я должна вашей сестре много денег. И чтоб отработать долг, Яна Тимуровна заставила меня устроиться на работу горничной в вашем доме.
— Управляющий, Евгений Николаевич, тоже в сговоре с моей сестрой?
— Я этого не знаю.
Выглядит Арина перепуганной. Глаза мокрые. Вот-вот зальётся слезами. Отчего моё сердце тоскливо щемит в груди. Я чувствую, что девушка не врёт. И тяжёлые жизненные обстоятельства заставили её занять деньги у моей сестры. Судя по всему, сума немаленькая, раз Яна решила взять долг таким способом!
— Ладно. Иди в свою комнату, — отвечаю немного пораздумав. — Завтра я решу, что с тобой делать.
Кивнув, Арина спешит удалиться из кабинета Батурина. А я стою на месте ещё какое-то время, смотрю на сейф. Если Яна хотела там что-то найти, значит, она знает о моём муже гораздо больше, чем думала я.
Так и не решив осмотреть кабинет мужа на наличие какого-либо компромата, я возвращаюсь в спальню. А затем закрываюсь в ванной комнате, чтоб написать Рите сообщение. Прошу подругу организовать нам с Егором встречу. Я должна ему обо всём рассказать, потому что на всём белом свете Егор — единственный человек, который может уничтожить Батурина!
* * *
Утром встречаюсь с Ритой в своей мастерской. Я сижу за компьютером, просматриваю архивы. И улыбаюсь, глядя на фотографии, которые всё это время прятала в «облаке». На этих фотках моя другая жизнь, там я была счастливой рядом с Егором. Любила до потери себя.
Стук в дверь заставляет меня оторваться от компьютера и сосредоточить взгляд на подруге, которая только что переступила порог моей мастерской.
— Привет, — улыбаюсь Ритке и подзываю подругу к себе, помахав рукой. — Смотри. Помнишь эти моменты?
Показываю подруге фотки, где мы с ней ещё совсем юные, лет по двенадцать. Мы сидим с ней на лавке и едим огромную сладкую вату на палочке.
— Да. Это мой день рождения, — улыбается подруга, затем вдруг становится серьёзной. — Что это тебя на ностальгию потянуло?
— Не знаю, — пожав плечами, поворачиваюсь к компьютеру, открываю новые снимки.
— Юль, я говорила с Егором, — на моё плечо ложится ладонь подруги. И я напрягаюсь, услышав имя любимого. — Он просил тебе передать, что скоро вы обязательно встретитесь, но нужно подождать.
— Больше ничего не сказал?
— Просил обнять тебя, — Ритка обнимает меня со спины и шепчет на ухо: — И передать, что любит тебя больше жизни.
— Я тоже его люблю. Если б ты только знала, Рита, как же сильно я его люблю.
— Знаю, подруга. И верю, что однажды у вас с Егором всё будет хорошо. Я обязательно погуляю на вашей свадьбе, на радостях порву десять гармошек.
Натянуто улыбнувшись, прислушиваюсь к внутренним ощущениям. Странно, но на душе спокойно. Я не боюсь того, что случится завтра. С божьей помощью я преодолею любые трудности, ведь в этом мире нет ничего вечного. И мои страдания тоже имеют срок давности. Знаю, они закончатся. Осталось потерпеть совсем недолго!
— Как поживает Батурин? — спрашивает Рита, сев на край стола.
— Жив и здоров, — цежу через зубы.
— Тебя не обижает?
В ответ качаю головой. И подруга смотрит на меня сощурившись.
— Ты же знаешь всё сама, Рит. Чего спрашиваешь?
— Он ещё не догадался, что ребёнок не от него?
— Нет, Батурин уверен, что я ношу под сердцем его ребёнка.
— Юль, это не моё дело, но… Возможно! Это так и есть? — увидев мой недовольный взгляд, Рита спешит добавить: — У вас же с Тагиром был секс, я помню. Как раз в том месяце, что и с Егором. Теоретически ребёнок может быть от Батурина. Разве нет?
— Исключено!
— Почему ты так категорична?
— Потому что я это знаю, Рита.
Вздохнув, Рита ненадолго отводит взгляд в сторону. Помедлив, всё-таки озвучивает вслух свои мысли:
— Даже не представляю, что ты будешь делать, если твой сын вдруг окажется от Батурина.
— Этого никогда случится. Это только МОЙ сын! Понятно? — выдаю эмоционально, и подруга спешит извиниться, мол, не хотела меня обидеть.
* * *
После встречи с подругой я решаю поехать на набережную, чтоб собраться с мыслями. Слова Риты не выходят у меня из головы.
«Даже не представляю, что ты будешь делать, если твой сын вдруг окажется от Батурина»
Вспоминаю все даты, когда у меня был секс. Рита права, разрыв между сексом с Егором и Тагиром небольшой. Две недели. Но по моим подсчётам зачатие пришлось именно в тот вечер, когда Егор встретил меня в «Облаках». В тот день я рассказала подруге о записке, которую мне всунул в руку мимо пробегавший мальчишка возле заброшенной школы. Ещё тогда я не знала, что записка будет правдивой и моя дочь действительно окажется живой!
Опершись на поручень, смотрю на реку. Полной грудью вдыхаю воздух и ненадолго прикрываю глаза. Нет, мой сын не может быть сыном Батурина. Это просто исключено. Но слова подруги всё же заставили меня ненадолго засомневаться.
Успокоившись, я возвращаюсь домой. Но когда машина подъезжает к коттеджу, я замечаю под воротами припаркованную полицейскую машину.
— Вы не знаете, что здесь делает полиция? — спрашиваю у водителя, но тот лишь качает головой. Конечно, он ничего не знает.
С трудом дожидаюсь, пока машина въедет во двор и остановится.
Ворвавшись внутрь дома, замечаю посторонних мужчин: двое одетые в гражданскую, а третий в полицейскую форму. С четвёртым разговаривает Батурин. Поймав за руку Арину, отвожу девушку немного в сторону. Тихим голосом спрашиваю, что происходит.
— Юлия Тимуровна, я не знаю, — пожимает плечами Арина.
— Это твои проделки, девочка?
— Нет. Что вы, Юлия Тимуровна?! — бледнеет Арина. — Я здесь ни при чём.
Заметив моё присутствие, Тагир перестаёт разговаривать с полицейским. И спешит мне навстречу. Остановившись напротив меня, хватает за руку.
— Где ты была? — едва не рычит.
— В мастерской, — стараюсь отвечать спокойным тоном, хотя меня всю трясёт от сильных эмоций. Потому что, чёрт возьми, я не понимаю, что происходит!
— Юля, я ненадолго отъеду в полицейский участок. До моего возвращения ты не выходишь из дома, — приказывает Батурин.
— Тагир, что случилось? Почему у нас дома полиция? Это обыск, да?
— Тебя это не касается, — отрезает Батурин. — Вернусь домой тогда и поговорим.
— Тебя посадят в тюрьму? — выдаю то, что мне первое приходит в голову.
— Не дождёшься, — ухмыляется Батурин и заключает меня в объятия. Рукой гладит по голове, пропуская между пальцев длинные пряди. — Я тебя очень прошу не совершать глупостей. Я хочу верить тебе, Юля. Хочу, чтоб у нас с тобой всё было хорошо. Наше счастье в твоих руках, жизнь моя. Не давай мне повода усомниться в тебе.
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Батурин не возвращается домой ни утром, ни на следующий день. И немного позже от отца Тагира я узнаю, что муж находится в СИЗО. Даже адвоката подключили.
Пытаясь выглядеть расстроенной, забрасываю свёкра вопросами: по какой статье Тагира взяли под стражу, как муж себя чувствует и можем ли мы увидеться. Даян Амирович отвечает односложными предложениями, избегает деталей. И я сердцем чувствую, что всё гораздо хуже, чем себе представляю.
Неужели СИЗО — дело рук Егора? Если да, то я счастлива. Ведь это значит, Егору удалось найти слабые места Батурина и надавить на них.
Несмотря на то что Тагир находится в СИЗО, особых изменений в моей жизни не происходит. Охрана по-прежнему сопровождает меня повсюду, стоит только оказаться за воротами коттеджа. И сегодняшний день не исключение. Пока я еду на заднем сиденье в авто и звоню подруге, вижу, как из зеркала на лобовом на меня смотрят карие глаза охранника. Но меня это уже не парит. Я научилась контролировать каждое произнесённое вслух слово, как и свои эмоции. Ничего лишнего, что можно было бы передать Тагиру.
— Привет, Юль, — сонно бубни в трубку Рита.
— Ты что ещё спишь? Девять утра уже.
— Угу. Кому-то уже, а кому-то ещё, — ворчит подруга.
— Встретимся сегодня? Давно не виделись.
— Боже, Юлька, я только проснулась. Если несрочно, то я тебе немного позже перезвоню.
— Ладно, соня. Только не забудь перезвонить! — завершив говорить с подругой, кладу мобильный в сумку.
Машина тормозит напротив медицинского центра, куда я приехала, чтоб сделать УЗИ на тридцать пятой неделе беременности. Охрана сопровождает меня до самого центра, но, как и в прошлый раз, остаётся ожидать на первом этаже в холле.
Я вызываю лифт. И пока еду на нужный этаж, пишу Рите сообщение с предложением встретиться в нашем кафе, где готовят мою любимую пиццу.
В кабинете УЗИ здороваюсь с врачом. Устраиваюсь на кушетке и задираю блузку, оголяя уже большой живот. В этот момент в кабинете отворяется дверь, входит ещё один врач в белом халате с медицинской маской на лице. Я смотрю на мужчину мельком и ощущаю мурашки, которые бегут по спине, потому что синие глаза мне кажутся знакомыми до боли.
Мужчины приветствуют друг друга рукопожатием.
— Всё нормально, Егор. Садись, — кивает мой врач мужчине с синими глазами.
Я замираю. Потому что незнакомец в белом халате снял с лица медицинскую маску и теперь надвигается в мою сторону.
— Егор, — произношу взволнованно и спешу подняться, чтоб вскоре оказаться в объятиях любимого. — Как ты здесь оказался?
Погладив мою скулу ладонью, Егор смотрит на меня нежным взглядом, от которого моё сердце пускается вскачь, стучит как сумасшедшее.
— Привет, — расплываясь в широкой улыбке, Егор обводит взглядом моё лицо. — Соскучился.
— Как ты здесь оказался? — повторяю свой вопрос и когда любимый отвечает, что ни за что бы не упустил возможности посмотреть на своего сына, я едва сдерживаю слёзы радости. — Ты сумасшедший, знаешь это?
Егор помогает мне лечь на кушетку. И пока врач водит по моему голому животу специальным датчиком, любимый не выпускает из своих рук мою руку. Я дрожу, глядя на монохромный экран. Там ничего не разобрать, но врач показывает нам с Егором ножки и ручки нашего малыша.
— ПДР на пятнадцатое августа, — сообщает врач, что по срокам раньше почти на десять дней, чем у меня записано в обменной карте беременной.
— Вы уверены? — уточняю у врача, ведь тогда это значит, что отец моего малыша — Егор. Конечно же, можно сделать тест ДНК во время беременности. Процедура несложная и как утверждает медицина, неопасная. Но я всё равно боюсь навредить ребёнку.
— Так я вижу, — улыбнувшись, врач заканчивает диагностику и немного позже вручает нам с Егором по чёрно-белому снимку, который любимый спешит спрятать в кармане пиджака.
Нежными движениями Егор стирает следы от геля на моём животе с помощью сухой салфетки. И в этот момент, будто почувствовав своего отца, малыш начинает шевелиться. Больно толкает меня изнутри.
— Не буянь, — говорит Егор сыну, склонившись над моим животом и поцеловав в том месте, где образовался небольшой бугорок. — Маму нельзя обижать, сынок.
— Думаешь, он тебя слышит? — усмехаюсь я, наблюдая за любимым мужчиной.
— Уверен.
В кабинете тихо закрывается дверь. Я поворачиваю голову и вижу, что мы с Егором одни. Врач ушёл.
* * *
— Я должна тебе обо всём рассказать. Четыре дня назад в моём доме полиция устроила обыск, после которого Батурина задержали. Он находится в СИЗО и до сих пор не вышел. Насколько мне известно, его отец подключил адвоката. Скажи, ты имеешь к этому какое-либо отношение?
— Нет, Юль, — качает головой Егор. — Хоть я и рад этой новости, но я здесь ни при чём.
— Боже, — шумно вздыхаю и прикладываю ладонь ко лбу. — Значит, это всё-таки сделала она. Дура!
— Ты о чём? Кто такая "она"?
— О Яне, моей младшей сестре.
Вкратце пересказываю Егору всю историю: как Яна рассказала мне про дочь, а затем потребовала устроить на должность прислуги в дом Батурина своего человека. Не забываю упомянуть, как однажды застукала Арину, свою новую помощницу, в кабинете Тагира. Девушка намеревалась узнать код от сейфа. Искала что-то.
Чем больше я говорю, тем сильнее хмурится Егор. Его голубые глаза темнеют, а губы сжимаются в одну линию. Он явно недоволен всей ситуацией и это мягко сказано!
— Пообещай мне, что больше ты не будешь играть в шпионку, — требует Егор, выслушав меня до конца.
— Я не играла, Егор. Я просто подумала, что смогу найти в сейфе Батурина какой-то компромат и передать его тебе. Я хотела как лучше, хотела помочь!
— Повторяю: никаких игр, Юля, — строго чеканит Егор. — Это может быть опасным. Если Тагир узнает, что ты за ним шпионишь, то мне даже трудно представить его реакцию. Кому как не тебе знать, на что способен этот гнусный человек. Позволь мне самому разобраться с Батуриным. Ты ни в коем случае не должна вмешиваться!
Я вздыхаю. И давлю в себе желание спросить: а каким именно образом Егор собирается разобраться с Батуриным. Посадить в тюрьму? Отправить в психушку? Или же убить? Любой из этих вариантов кажется нереальным, потому что я даже не представляю, что такого нужно сделать, чтоб это осуществить! Тагир неуязвимый, поскольку большие деньги и власть сделали из него необычного человека. К примеру, если представить социальные слои общества в виде пирамиды, то Тагир будет близок к верхушке, в то время как Егор застрял где-то посередине. У мужчин неравные шансы, это же очевидно!
Звонок мобильного заставляет меня оторваться от размышлений. Достав телефон из сумки и взглянув на экран, я говорю Егору, что мне пора идти — охрана начала волноваться.
— Я буду скачать, — шепчу любимому на ухо, не упуская возможности коснуться губами его шеи. — Когда мы увидимся в следующий раз?
— Постараюсь что-нибудь придумать, — отвечает Егор, целуя меня в ответ в щеку.
— Обними Машу за меня. Крепко-крепко. Не было ни минуты, чтобы я не думала о дочери. Я так хочу познакомиться с ней, так хочу быть рядом… Хотя бы просто видеть, как она растёт.
Не сдержав эмоций, глотаю слёзы. А Егор подушечками больших пальцев стирает с моих щёк солёные дорожки. Просит не плакать. Знаю, ему больно смотреть на мои страдания. Ведь он делает всё возможное, чтобы мы стали одной семьёй, но в нашей с ним истории слишком много всяких “но”. Помимо Тагира, есть Катя. И я ревную к ней Егора! С ума схожу, представляя их вместе. Чтобы не говорил мне Егор, как бы ни называл свой брак, я хорошо помню взгляд Катерины в тот день, когда я пришла к Егору покаяться в своих грехах. Она — его законная жена, а не я. И она тоже любит Егора! И будет бороться за него до последнего. А я не знаю, хватит ли мне сил для этой борьбы. Я больше десять лет живу в режиме “выживание”. Я устала морально и не только.
— Всё будет, любимая. Я тебе обещаю, мы будем вместе, но позже. Главное — береги себя и нашего малыша.
— Ты с нею. Я с ним, — ухмыляюсь. — Какая ирония.
— К сожалению, — соглашается Егор, а затем кивает на дверь, мол, мне пора уходить.
Посмотрев на любимого печальным взглядом, я выхожу из кабинета УЗИ. И быстрым шагом иду по больничному коридору. А в холле на первом этаже замечаю охрану, которая спешит мне навстречу.
Оказавшись на улице, жадно глотаю воздух ртом. На несколько секунд замираю на месте, беру время обуздать сильные эмоции, которые нахлынули на меня мощной волной. Встреча с Егором разбередила мне душу. Радость и боль в одном флаконе. Сложные чувства.
— Юлия Тимуровна, вам плохо? — беспокоится охранник, заглядывая в мои глаза.
Покачав головой, я отвечаю, что всё нормально, мол, пару секунд и я сяду в машину.
На ослабевших ногах приближаюсь к машине. С помощью охранника забираюсь на заднее сиденье и прошу водителя врубить кондиционер, потому что мне жарко, бросает в пот.
В сумке вибрирует мобильный. И уже через мгновение я жму на зелёную трубку. Прикладываю телефон к уху.
— Юлька, прости, — запыхавшись, выдыхает Рита, будто за ней кто-то гнался. — Только освободилась.
— Из плена царства Морфея? — глотаю смешок, подкалывая подруга.
— Из сильных мужских рук, — с гордостью отвечает Рита. — Можешь поздравить свою подругу. Похоже, я всё-таки влюбилась.
— Интересно. Даже не представляю, кто он. Я знаю тебя больше двадцати лет и помню всех твоих мужчин, но чтобы ты в кого-то влюблялась?
— И не говори. Сама в шоке!
— Я жду подробностей. Моё предложение встретиться в пиццерии всё ещё в силе.
* * *
Договариваемся о встрече через два часа. Я возвращаюсь домой, чтобы немного отдохнуть и взять с собой навстречу Анюту. Дочка безумно радуется пиццерии, ради неё даже отказалась делать перерывы между уроками, которые ещё оставались на сегодняшний день.
Обложившись подушками, лежу на кровати. Сыночек разошёлся не на шутку, так и толкает меня изнутри, заставляя корчиться от боли. Ещё и поясница ноет. Для тренировочных схваток слишком рано, но схожие с ними ощущения, которые я испытываю, заставляют паниковать. И молить бога о пощаде, потому что у меня только тридцать две недели, а я жутко боюсь повторения истории с Машей. Боюсь родить раньше срока.
Чтобы немного отвлечься, включаю телевизор. Щёлкаю пультом, особо нигде не задерживаясь. И через полчаса меня отпускает. Когда решаю начать собираться на встречу с подругой, звонит мобильный. Номер неизвестен моей телефонной книге, отчего я сомневаюсь: принимать вызов или нет. Звонок повторяется, и я всё-таки решаюсь ответить.
— Как поживает моя дорогая жёнушка? — голос Батурина проходится по мне будто электротоком, и я вздрагиваю.
— Привет, — холодно отвечаю, быстро совладав со своими эмоциями.
— Неужели ты не рада меня слышать?
— Тагир, что происходит? Где ты сейчас? Тебя уже выпустили из СИЗО?
— Ш-ш-ш, как много вопросов, — усмехается Тагир и я чувствую, как ледяные щупальца страха заползают прямо под кожу. — Слушай и запоминай. Зайдёшь в мой кабинет, откроешь сейф и найдёшь там чёрный конверт с документами. Конверт нужно будет передать моему отцу, он придёт за ним сегодня вечером. Ты меня поняла? — Тагир называет код от сейфа, просит быть крайне осторожной, пока я буду в его кабинете, чтобы никто ничего не увидел.
— Да, Тагир. Я сделаю всё, как ты просишь.
— Умница моя. Веди себя хорошо и не давай мне повода для беспокойств. Я скоро буду дома.
Вздохнув, я закатываю глаза.
— Хорошо.
Слышу, как на том конце провода к Батурину обращаются по имени и отчеству. Тагир в спешке прощается. А я сижу на месте, будто приклеенная, пытаюсь переварить информацию. Сердцем чувствую подвох. С чего бы вдруг Батурин говорил мне код от сейфа, где хранятся важные документы? Это его очередная игра или же муж настолько слепо доверяет мне, что даже ни на минуту не усомнился в моей преданности?
Странно это всё. И совсем не похоже на Тагира. Но как бы там ни было, я обязана сделать так, как просит Батурин. У меня и вариантов других нет.
* * *
Приезжаем с Анютой в пиццерию на пять минут раньше обозначенного времени. Пока ожидаем Риту делаем с дочкой заказ. Аня выбирает “Гавайскую” пиццу, а я заказываю себе зелёный чай. Потому что после разговора с Тагиром мне кусок в горло не лезет. Я в напряжении. И не знаю, что делать дальше. События меняются с быстрой скоростью, я даже толком не успеваю к ним адаптироваться, как снова что-то случается.
Ритка входит в кафе с широченной улыбкой на лице. Заметив нас с Аней, подруга машет рукой и спешит к нашему столику.
— Привет, — обнимает меня Рита, затем немного отдаляется, ровно настолько, чтоб оценить взглядом мой уже большой живот. — Растёте?
— Растём, — уже по привычке кладу ладонь на живот, поглаживаю его плавными движениями вверх-вниз. — Была сегодня на скрининге. Врач сказал, что с ребёнком всё хорошо. Развивается согласно сроку. И ПДР мне поставил на пятнадцатое августа. Знаешь, что это значит?
— Догадываюсь.
— Рит, больше никаких сомнений. Всё так, как я тебе и говорила. Я сердцем чувствовала, — говорю на шифрах, избегая упоминать вслух имя Егора, потому что Анюта, хоть многое ещё не понимает в силу возраста, может не специально выдать информацию, которую случайно услышит. Я не знаю этого точно, но перестраховываюсь наперёд.
Садимся за стол. Рита залпом выпивает стакан воды, кладёт руки к себе на колени и смотрит на меня зачарованным взглядом. Будто в облаках витает.
— Ну давай рассказывай, что там за любовь у тебя? — улыбаюсь, искренне радуясь за подругу, пусть хоть одной из нас повезёт в любви.
— Юлька, он такой, такой… — мечтательно закатывает глаза.
— Красивый? — Рита кивает. — Сильный?
— Ещё какой!
— Боже, Ритка, ты бы себя слышала со стороны. Мне кажется, во втором классе ты более грамотно выражала свои мысли, чем сейчас.
— А что я могу поделать? У меня в голове такая каша. Я ни о чём другом не могу думать, как о нём.
— Ясно всё с тобой. Ну и как зовут твоего Аполлона?
— Эрик, — с гордостью заявляет подруга и спешит добавить, что её мужчина работает в каких-то спецслужбах, отчего в глазах подруги этот Эрик едва не супергерой.
Я слушаю Ритку, не скрывая широкой улыбки. Такая забавная. Сколько лет я знаю свою подругу, но в таком состоянии вижу её впервые. Ощущение, что у Риты в голове сейчас желе, а в животе порхают бабочки, потому что она только и делает, что болтает о своём супергерое. И я рада за подругу, правда. Ведь очень люблю её и желаю только счастья.
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Со всей осторожностью и постоянно оглядываясь иду в кабинет Батурина. Код от сейфа я помню также хорошо, как свой день рождения. Убедившись, что за мной никто не следит (моя паранойя после Арины), открываю ключом дверь и сразу же запираю её на замок.
Пока ввожу код от сейфа, чувствую, как дрожат пальцы. Я волнуюсь. Вдруг я увижу там что-то такое, что перевернёт весь мой мир. Я жажду этого и боюсь одновременно. Открыв дверцу сейфа, оцениваю взглядом две полки: папки выстроены в ряд по цветам от чёрного до белого. На каждой папке заклеено место для вскрытия, будто пломба какая-то в виде серебристого кружочка с голограммой. Невозможно открыть конверт, не нарушив целостность пломбы. Я нахожу папку чёрного цвета, о которой мне говорил Тагир. Кручу её в руках — ничего особенного, но внутри определённо что-то есть. Знать бы что!
Хорошенько осматриваю сейф. Моих отпечатков пальцев здесь уже полно, так что ничего не изменится, если я всё-таки немного познакомлюсь с содержимым.
Спустя минуту нахожу небольшую деревянную коробку в виде шкатулки. Открываю. И вижу флешки, на каждой есть небольшая надпись, сделанная маркером: наша свадьба, мой тридцатилетний юбилей, что-то связанное с работой и много чего ещё… Внутри всё обрывается, когда я нахожу флешку с надписью “Тёща”. Мгновение и я в ступоре. Пальцы начинают дрожать ещё сильнее, чем когда я вводила код от сейфа.
Зажав флешку в кулаке, закрываю сейф. Думаю я ли, что будет со мной, если Тагир узнает, что я взяла без спроса его флешку? Абсолютно нет! Потому что дело касается моей мамы и ради родного человека я, как и одиннадцать лет, готова пойти на любые жертвы. Бог свидетель — за себя я никогда не боялась. Потому что для меня семья всегда была на первом месте.
Покинув кабинета Батурина, быстрым шагом иду в свою спальню. Захожу внутрь и сразу же хватаюсь за ноутбук: открыть крышку, запустить компьютер, вставить флешку и не дышать несколько секунд. Открываю в видеопроигрывателе один-единственный файл. И затаив дыхание, смотрю короткий ролик с камеры видеонаблюдения. Перекрёсток. Горит зелёный цвет светофора. Мужчина идёт по пешеходному переходу. Отцовская машина мчит ему навстречу и… Бам!
Закрыв рот ладонью, сдерживаю свой порыв заорать во всё горло. Потому что передо мной доказательства преступления, которое совершила моя мама!
От раздирающий изнутри боли я готова лезть на стенку. Внутренности холодеют. А я до крови кусаю указательный палец, чтоб хоть ненадолго заглушить боль, которой уже одиннадцать лет.
Чёрт…
На подкорке всплывают события того несчастного дня, которое полностью изменили мою судьбу. До ДТП я была счастливой и любимой. Мы с Егором мечтали пожениться. Подали заявление в ЗАГС. Готовились к свадьбе. Но один звонок мамы разрушил мою жизнь. Захлёбываясь слезами, мама рассказывала мне по телефону о случившемся. Она была напугана. Не знала, что делать. А я, отбросив все дела, приехала к маме и попыталась её успокоить, утешить. Внезапно мне на мобильный позвонил Тагир. Нарисовался из ниоткуда, предложил свою помощь. Я не хотела ничего ему рассказывать, но папа был после инфаркта, поэтому мама переживала за него. Думала, если общественность узнает о её преступлении, папу выгонят из политики, ведь он тогда занимал высокую должность — мэр столицы. Под давлением мамы я рассказала обо всём Тагиру. Он не задавал лишних вопросов. Он просто всё решил. Пострадавший не подал заявление в полицию, и маму не посадили в тюрьму. Правда, я оказалась в золотой клетке Батурина — это было его условием, которое он поставил взамен на свою помощь. Тогда я ещё не знала, на какую обрекаю себя жизнь. И даже не догадывалась, что носила под сердцем ребёнка Егора. Если бы я только знала о беременности, то всё было по-другому.
Воспоминания заставляют меня плакать. И переживать все давние события, будто они случились буквально вчера. Болит. Сердце рвётся на ошмётки. Я сползаю с кровати на пол. И рыдаю. Позволяю себе выплеснуть наружу все негативные эмоции. А затем беру себя в руки и копирую видео на свой ноутбук. Делаю дубликат видео на своём Гугл-диске, ещё один загружаю в “облако” — временное хранилище на семь дней. Ссылку отправляю себе на телефон. И Егору!
К чёрту всё! Отныне будь что будет.
* * *
Егор
— Перемотай назад. Приблизь…
— Ты думаешь о том же, что и я? — спрашиваю у Эрика.
— Похоже на инсценировку. Давай ещё раз назад на две секунды. Не понимаю. После жёлтого должен был загореться зелёный для водителя…
Ещё раз просматриваем видео, которое прислала мне Юля. Делаем стоп-кадр. Максимально приближаем, чтоб увидеть лица людей. И сразу становится понятным реакция пешеходов: они не решаются ступить на зебру, удивлённым взглядом смотрят на светофор, сомневаясь в его исправности.
— Так, Егор, я возьму это видео в работу. Покажу своим криминалистам, чтоб они проверили его на подлинность, — Эрик скачивает на флешку видео. — Меня смущает пострадавший. Такое ощущение, что он ждал определённую машину и бросился под колёса. Всё это очень и очень странно.
— Думаешь, спустя одиннадцать лет мы сможем разобраться в этой ситуации?
— Как минимум сможем установить личность пострадавшего и пробить его по базам. Ты уверен, что этот человек всё-таки умер?
— Без понятия, — пожимаю плечами. — Я тебе рассказал всё, что знаю от Юли. Одно понятно наверняка — без Батурина это ДТП не обошлось. Иначе откуда у него могло взяться это видео.
Переглянувшись, мы с Эриком договариваемся встретиться как только что-то будет известно. Возможно, это займёт больше времени, чем мне бы того хотелось. Но я сердцем чувствую, что если мы сможем распутать клубок одиннадцатилетней давности, то увидим прямую причастность Тагира. А это уже статья Уголовного кодекса. Не отвертится, надеюсь.
— Держи меня в курсе, друг. И если что, то звони в любое время суток, — на прощание пожимаем с Эриком друг другу руки.
— Помнишь, о чём мы с тобой договаривались?
— Конечно. Я максимально осторожный. Если ты спрашиваешь о Батурине, то что он сейчас сидит в СИЗО — не моих рук дело. Насколько мне известно, Сабирова-младшая очень обижена на Тагира. Она даже умудрилась устроить на работу прислуги в дом Батуриных своего человека. За арестом стоит она.
— Там плёвое дело. Наркота. Батурина скоро выпустят. Адвокат подал ходатайство следственному судье об изменении меры пресечения. Со дня на день Тагира выпустят под залог. А потом и вовсе закроют дело. Уверен на все сто.
— Ясно, — цежу через зубы. — Другого я и не ожидал.
* * *
Юлия
Егор звонит мне на следующий день. Вот так прямо на мой мобильный. Я уже ничему не удивляюсь, потому что отныне не собираюсь играть в скрытые игры с Батуриным. Этот псих мне ничего не сделает, пока я не рожу “его” сына.
Любимый вкратце рассказывает о разговоре со своим другом и просит быть меня осторожной. Я молчу, что уже собираю чемоданы и “без пяти минут” готова пойти на выход с вещами. Иначе Егор станет меня отговаривать. А я не хочу с ним ссориться. Я всё решила: мы с Аней не будем жить под одной крышей с человеком, который нас отравляет своей токсичностью. Я переезжаю жить к родителям. И подаю на развод. Точка! Если Батурин хочет запустить маховик войны, то пусть попробует. Я уверена в его причастности к ДТП и не сомневаюсь, что Егор сможет это доказать. Нужно только немного времени.
Поговорив с Егором, я прячу мобильный в сумку. Прошу Арину помочь мне спустить сумки на первый этаж.
— Юлия Тимуровна, вы уезжаете? — спрашивает управляющий, которого я случайно встретила в коридоре.
— Да. Передайте Тагиру Даяновичу, что я собираюсь пожить у своих родителей.
— Но… — управляющий пытается возразить, но я смиряю его холодным взглядом, и мужчина опускает глаза в пол. — Хорошо, как скажете, Юлия Тимуровна.
В детской комнате помогаю Анечке собрать её вещи. На удивление, но малышка не задаёт никаких вопросов и молча складывает в сумку свои учебники и тетрадки. Моя девочка будто всё чувствует и понимает. Я вижу в её глазах свою надежду на наше счастливое будущее. И это придаёт мне уверенности. Я всё делаю правильно. Я избавляюсь от золотых оков Батурина и избавляю от них ни в чём невинную малышку, которую Тагир втянул в свои грязные игры.
Оказавшись на улице, спокойным шагом идём с дочкой к машине. Чувствую, как мою спину прожигают чужие взгляды. Но мне плевать на них. Пусть все желающие смело звонят своему хозяину и докладывают, что его неверная жена убегает из дома, пока он сидит в СИЗО. Сколько раз я уже так делала? И что мне за это было? Тагир может только угрожать! На самом деле он и пальцем меня тронет, потому что я — самое дорогое, что у него есть. Он не посмеет причинить мне физической боли. А пока я беременная — так тем более.
* * *
Постучав в дверь родительского дома, я прижимаю к себе Анюту. И молюсь богу, чтоб родители оказались дома. Было глупо с моей стороны не позвонить им заранее и не предупредить о своём приезде. Но вот я здесь и уже поздно о чём-то жалеть.
Минута тянется бесконечностью, пока заветная дверь наконец-то откроется и на пороге появится мама. Окинув нас с дочкой беглым взглядом, мама молча отходит на один шаг, пропуская нас внутрь дома.
— Мамочка, прости… Я без звонка, — обнимаю маму, ладонью глажу её по спине и понимаю, какой хрупкой женщиной она у меня стала. Похудела.
— Доченька, что-то случилось? Ты с вещами? — спрашивает мама, когда мы перестаём обниматься.
— Мы с Анютой поживём пока у вас, ладно?
— Да, конечно, дочь. Только всё это так странно… — мама замолкает на половине слова, словно боится сказать то, о чём думает. — Привет, Анюта.
Мама подходит к Анне. И впервые за несколько месяцев обнимает мою дочь. Нет, не внучку, а именно мою дочь! Я так и не познакомила родителей с Анечкой.
— Мам, знакомься, эта юная леди — моя дочка, — произношу с улыбкой и наблюдаю, как Анюта делает перед мамой книксен. Это так мило.
— Внучка, — прослезившись, мама спешит обнять Аню и расцеловать в её уже пухлые щёчки. — Я так рада тебя видеть, Анечка!
— Мам, выделишь нам с Аней комнату?
Обернувшись, мгновение мама смотрит на меня затуманенным взглядом. Затем растягивает губы в улыбке и кивает в ответ.
Дорожные сумки остаются на первом этаже в коридоре. Мне нельзя поднимать тяжести, а попросить о помощи маму — я не решаюсь. Выглядит она болезненной. Помимо худобы, я вижу на голове мамы седину. А лицо испещрено глубокими морщинами. И когда моя мама так успела постареть? Из-за своих проблем я совсем не уделяла времени родному человеку.
Мама приводит нас с дочкой в мою спальню. Ту самую, где я жила двадцать лет, пока не вышла замуж. В этой комнате, в каждом её сантиметре хранятся воспоминания. Здесь я учила уроки, здесь я впервые взяла в руки фотоаппарат, а ещё я влюбилась, когда жила в этой спальне. А если я сейчас открою ящик своего письменного стола, то увижу там фотоальбомы.
Поддавшись порыву, я выдвигаю верхний ящик стола. И замираю, увидев свои запылившиеся фотоальбомы. В глазах становится влажно. Несмело тянусь к самому верхнему альбому из коричневой кожи. Сдуваю с обложки пыль и открываю первую страницу. Будто по иронии судьбы на снимке мы вдвоём с Егором. Я в смешной растянутой футболке обнимаю Егора, когда он целует меня в щеку. А на заднем фоне — его квартира. Там мы вместе жили почти четыре месяца. В скромной однушке на окраине столицы. Квартира простая, зато очень уютная. И тогда я была счастливой, глаза сверкали как софиты.
Взгрустнув, прячу альбом в ящик стола. Нет, не буду рвать душу воспоминаниями. Хоть они и хорошие, они — моё прошлое. А жить нужно настоящим. Строить будущее, чтоб через несколько лет пополнить эти фотоальбомы хорошими снимками.
— Юль, идёмте обедать. Я стол накрыла, — говорит мама, тихо войдя в спальню.
Обернувшись, я киваю в ответ. И прошу нам с Аней дать пять минут переодеться.
Когда за мамой захлопывается дверь, я ещё раз открываю ящик стола, чтоб достать тот самый фотоальбом в коричневой кожаной обложке. И сфотографировать на свой телефон первый снимок. Отправляю фото Егору. И жду, когда абонент прочтёт моё сообщение. Но вместо текстового уведомления на телефон поступает звонок.
— Привет, — здороваюсь с Егором и чувствую, как в этот момент волнительно стучит моё сердце. — Получил моё сообщение?
— Да, — улыбается Егор. — Я помню тот день. Ты тогда впервые решила накормить меня ужином.
— Угу. И испортила твою одну-единственную кастрюлю.
— Зато сварила макароны.
— Они были ужасные на вкус.
— Это точно, — смеёмся с Егором. Затем Егор вдруг становится серьёзным: — Я соскучился. Хочу тебя увидеть.
— Я тоже этого хочу, — вздыхаю. — Приезжай. Я ушла от Тагира и теперь живу в родительском доме.
— Ты что? — Егор в шоке и я только могу представить выражение его лица. Но на заднем фоне слышно, как любимый садится в авто и запускает двигатель: — Сабирова, ты самая сумасшедшая девушка, которую я когда-либо знал.
— Этим я тебя и покорила.
— Родишь мне сына, возьмусь за твоё воспитание. Твой крутой нрав — беда моим нервным клеткам.
Я улыбаюсь, слушая претензии любимого. Он шутит, конечно же. Но вот это его “родишь мне сына” — заставляет меня дрожать. Я так хочу, чтобы сын рос в полноценной семье, чтобы Егор видел его с первых дней жизни. И я всё на свете готова отдать за то, чтоб мои дети жили вместе с папой и мамой, которые их по-настоящему любят. Не за что-то, а просто так. Просто потому, что они появились на этот свет.
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Сквозь сон до меня доносится шум. Прикрыв уши руками, пытаюсь заснуть. Но громкий стук заставляет меня вздрогнуть и с ужасом открыть глаза.
— Тагир, да не буди же ты её, — слышу умоляющий голос мамы.
— Прочь, — рычит Батурин, отмахиваясь рукой от моей мамы, будто от назойливой мухи.
От страха сжимаю пальцами простыню. И тяну её повыше, к самой шее. Если б только можно было как в детстве: спрятаться под одеяло, зажмурить глаза и побороть страх. Но Тагир — не просто ночной кошмар и даже не фобия, с которой можно жить всю жизнь. Мой законный муж — чудовище в человеческом обличье. И если ещё вчера я была уверена, что больше Тагира не боюсь, то сейчас, когда Батурин размашистым шагом приближается к моей кровати, я трясусь. А страх своими ледяными щупальцами заползает прямо под кожу.
Остановившись напротив моей кровати, Тагир смотрит на меня непонятным взглядом. Его лицо не выражает никаких чувств. Я вижу перед собой ледяную маску. Но уже через мгновение, Батурин опускается рядом со мной на кровать. Роняет голову на свои руки, согнутые в локтях. И тяжело дышит, будто он долго бежал: за кем-то или от кого-то.
Я всё ещё молчу. Тагир тоже. И эта гнетущая душу тишина накаляет сгустившийся в комнате воздух. Кажется, зажги только спичку, и моя спальня вспыхнет ярким огнём!
— Почему? — шевелит губами Тагир, взгляд не отводит от моего лица. — Почему ты ушла?
В комнате закрывается дверь. И мы с Батуриным остаёмся одни.
— Я же просил тебя не давать мне поводов для беспокойств.
— Тагир, я хочу с тобой развестись, — выдаю на одном дыхании.
Сердце ошалело бьётся в груди. А в голове набатом стучат мысли. Я боюсь реакцию Тагира и жду её с нетерпением. Если бы я сейчас не призналась, то когда должна была это сделать? Сколько можно терпеть нелюбимого?
— Нет, — цедит через зубы Батурин. — Ты моя!
— Не твоя. И никогда не была твоей! Ты обманом заставил меня выйти за тебя замуж. Я тебя никогда не хотела и ты это прекрасно знаешь.
Тагир злобно зыркает в мою сторону. Взглядом прожигает насквозь.
— Ты носишь под сердцем моего ребёнка. Я не могу тебя отпустить. Это даже не обсуждается.
— Можешь, но не хочешь! Общий ребёнок, — с трудом произношу “общий”, но иначе сейчас нельзя. — Ещё не делает меня твой собственностью. Миллионы людей не живут вместе, имея общих детей. Это абсурдно — цепляться за сына, как за предлог для существования брака.
— Я — не миллионы. Я люблю тебя. И нашего сына люблю.
— Не любишь, — уверенно возражаю, качая головой. — На самом деле, ты ничего не знаешь о любви. Любить — это не причинять боль своему любимому человеку. Дарить свою любовь — ровно дарить счастье, а не пытаться запугать или же загнать в глухой угол. Когда человек любит, он на всё готов пойти, чтобы его любимый человек был счастливым, порой даже в ущерб себе.
— Чушь. Это всё отговорки для слабаков. Любить — это бороться за свою любовь любой ценой. Делать всё, чтоб её не потерять.
Слова Тагира рвут мою душу на части. В чёрных, как ночь, глазах я вижу беспросветную мглу. Тагир безумен в своей одержимости. И мне его никак не переубедить, не достучаться. Я будто бьюсь о бетонную стену!
Осмелев, я откидываю в сторону простыню. И сама подсаживаюсь к Тагиру. Беру его за руку и накрываю сверху своей ладонью. Батурин следит за моими движениями. Глаз не отводит.
— Тагир, пожалуйста, отпусти, — подношу руку Тагира к своим губам, чтоб поцеловать. — Ты же не такой плохой, каким хочешь казаться. Я знаю, твоё сердце разбито. Но и моём тоже огромная пустота необъятных размеров. Я несчастлива с тобой. Я — птица в твоей золотой клетке. Я умираю рядом с тобой. Пойми это, наконец! Насильно мил не будешь. Я никогда не смогу тебя полюбить. Даже если небо упадёт на землю или если солнце перестанет светить — я тебя не полюблю. Этому никогда не бывать!
— Не люби. Просто будь со мной, — тыльной стороной ладони Тагир касается моей острой скулы, гладит её нежно. — Я многого не прошу, жизнь моя. Мне всего лишь нужно видеть тебя рядом с собой каждый день. Слышать твой голос и смех. Ты делаешь меня счастливым просто своим присутствием. Как я могу тебя отпустить? Ты — моя душа. Без тебя умру.
— А я умираю рядом с тобой. Неужели ты такой эгоист?!
Мои слова причиняют Тагиру боль. Ненадолго Батурин закрывает глаза. Голову отворачивает в сторону. А я смотрю на его профиль и вижу, как по щеке стекает одинокая слеза. Он плачет!
— Тагир, пожалуйста, отпусти меня. Если хочешь, чтобы твой сын родился — отпусти. Я устала. Сил больше нет терпеть. Я знаю всю правду. Я знаю про весь твой обман. Ты подсунул мне Аню, совершенно чужую девочку. Думал, после этого я воспылаю к тебе любовью? Или буду всю жизнь благодарна за то, что ты помог моей маме избежать тюрьмы? Но ты же сам подстроил это ДТП! Я нашла флешку с тем видео. И всё поняла. Одиннадцать лет назад ты жестоко поступил с моей мамой, чтобы заполучить меня. Иначе бы я никогда не согласилась на брак с тобой!
— Ничего ты поняла. Я боролся за тебя. Я не слабак, как твой Егор. За любимую женщину я готов убить любого, кто её обидит. Я в порошок сотру за тебя, за каждую твою слезинку.
— Господи, как с тобой сложно…
Вырвав свою руку из рук Батурина, я прикладываю ладонь к своему животу. Глажу его вверх-вниз, потому что в этот момент сынок больно толкается изнутри.
— Ты меня обижаешь. Разве не понимаешь это? Ты забрал у меня всё, что я любила. Так убей же себя! — выдаю на эмоциях.
— Бред, — возмутившись, Тагир резко подрывается на ноги и расхаживает по моей спальне вперёд-назад. — Я тебя ему не отдам! Чтобы ты там себе не думала, Юлия, ты моя до скончания времён. И умрём мы с тобой в один день. Иначе не будет!
— Я не прошу тебя отдавать меня Егору. Как ты это не поймёшь? Между мной и Егором ничего нет. И быть не может! Он женатый мужчина. И любит свою жену! Я ему не нужна.
Остановившись посреди комнаты, Тагир скашивает взгляд в мою сторону. Смотрит из-под нахмуренных бровей. Руки сжимает в кулаках.
— Юля, собирайся домой. Мне надоел этот разговор, — строго чеканит Тагир.
— Не поеду. А если попытаешься забрать меня из родительского дома насильно, то я повторю историю… с балконом. Ты же помнишь, да?
— Не посмеешь.
— Я так сделаю. Обещаю.
— Побойся своего бога, дурочка. Ты же беременная.
Я откровенно блефую. И Тагир это чувствует. Но рискнуть и проверить мои слова всё же не решается. Сердцем чувствую, эту битву я уже выиграла.
Тяжко вздохнув, Батурин двигается в сторону выхода из моей спальни. Но в самый последний момент оборачивается и смотрит на меня через плечо.
— Хорошо. Я дам тебе немного времени пожить от меня отдельно. Но когда родится сын я заберу вас домой. Это даже не обсуждается.
Я молча киваю в ответ. Потому что уверена: это ни за что не произойдёт! После рождения ребёнка я сделаю тест ДНК. И в судебном порядке признаю отцовства Егора. У Тагира не будет никаких прав на моего сына. И точка!
Окинув меня тоскливым взглядом и ещё какое-то время постояв напротив двери, Тагир всё-таки уходит. Оставшись в спальне одна, я облегчённо вздыхаю. И откидываюсь на подушку, чтоб перевести дух. Это был трудный разговор. Даже не знаю, как я смогла его выдержать. В какой-то момент мне показалось, Батурин применит силу и любой ценой заставит вернуться к нему. Но хвала богу, всё обошлось. Да, это всего лишь временная передышка. И наступит день, когда Тагир вернётся в мою жизнь, но всё-таки…
Стук в дверь заставляет меня оторваться от мыслей и сосредоточить взгляд на маме, которая только что вошла в комнату. Натянуто улыбнувшись, киваю маме на кровать, чтоб она подошла ко мне ближе. И села рядом.
— Как ты, доченька? — спрашивает мама, внимательно заглядывая в мои глаза. Знаю, она безумно переживает за меня.
— Всё хорошо, — успокаиваю маму и беру её за руку, глажу нежно плавными движениями.
— Тагир вышел из твоей спальни такой злой!
— Знаю.
— Он тебя не обидел? — изучающе скользит взглядом по моему лицу. В ответ качаю головой. — Ах, Юля… Он ворвался в дом как буря. Толкнул меня в сторону и побежал по лестнице на второй этаж, к тебе. Я так испугалась за тебя. Пыталась остановить Батурина. Но, видит бог, этот мужчина — настоящая скала. Я не смогла его остановить. Прости, пожалуйста, доченька…
Не сумев сдержать эмоции, мама заходится слезами. А я обнимаю её нежно. И прижав к своей груди, шепчу на ухо, что всё прошло. Тагир больше не придёт.
— Боже, что же я наделала. Никогда себе не прощу, что втянула тебя в эту кабалу. Я должна была пойти в полицию с чистосердечным признанием. И получить заслуженное наказание. Уже бы отсидела срок и вышла на свободу. А так, получается, ты почти что одиннадцать лет страдаешь, доченька. И всё за мои грехи!
— Тише, мамочка. Не плачь.
Материнские слёзы рвут мне сердце на куски. Я тоже думала, о том, что в прошлом можно было поступить иначе. Но вслух боюсь сказать. Не хочу, чтоб мама винила себя в моём несчастье до конца своих дней. Ведь если бы не то злосчастное ДТП, Батурин придумал что-нибудь другое. Этот псих избирательный в способах достижения цели. Хитёр. И ничем не побрезгует, лишь бы добиться желаемого.
Немного успокоившись, мама поднимает на меня туманный взгляд. Ладонями растирает по своим щекам влажные дорожки от слёз.
— Он тебя никогда не отпустит. А после рождения сына вообще запрёт в доме. Увеличит охрану. Ты и шагу не сможешь сделать без его разрешения!
— Это не его ребёнок, мам, — упрямо качаю головой и наблюдаю, как от удивления и ужаса у мамы расширяются зрачки, глаза становятся почти что чёрными.
— Как? Ты беременна не от Тагира?! — вскрикнув, мама спешит прикрыть ладонью свой рот.
— Я ношу под сердцем сына Егора. Мам, после рождения малыша мы с Егором подадим в суд иск о признании отцовства. Сделаем независимый тест ДНК. И тогда Тагир будет бессилен. Он ничего не сможет нам сделать.
— Страшно. Даже не представляю реакцию Батурина, когда он обо всём узнает. Я очень боюсь за тебя, доченька. И ругаю саму себя за бессилие. Не знаю, как тебе помочь. Мы с отцом ничто против Тагира.
— Всё будет хорошо, мамочка. Не рви себе сердце. Я не одна. Егор не даст меня в обиду! Вот увидишь.
— Я буду молиться богу, чтоб всё получилось. Не позволяйте Тагиру разрушить вашу жизнь. Только что вы будете делать с женой Егора? Я правильно понимаю, его брак ненастоящий?
— Мы подумаем об этом завтра, — отвечаю с натянутой улыбкой, потому что пока даже и думать не хочу о Кате. В моей жизни достаточно проблем. Тут как бы "крышей" не уехать!
* * *
Я обращаюсь за помощью адвоката на следующий день после разговора с Тагиром. Адвокат обещает помочь, просит подготовить пакет документов, чтоб в ближайшее время подать иск в суд. Развод будет тяжёлым. И возможно, судебный процесс затянется на несколько месяцев — об этом меня сразу предупредил адвокат, один из лучших по бракоразводным процессам в нашей стране. Но я готова ждать сколько угодно. Потому что терпела ненавистный брак гораздо дольше.
После встречи с адвокатом я решаю съездить в торговый центр, чтоб присмотреть детскую кроватку и коляску. Поймав такси, я по привычке оглядываюсь. И облегчённо вздыхаю, не заметив за собой слежки. Неужели Тагир перестал контролировать мой каждый шаг? Хочется, чтоб так и было, но верится с трудом. Ведь это так не похоже на нелюбимого мужа.
Пока еду в такси звоню на мобильный Егору. Любимый сбрасывает вызов. И сразу же присылает короткое сообщение: “На совещании. Перезвоню”. Я улыбаюсь и прячу мобильный в сумку. Потому что знаю, он перезвонит. В отличие от Тагира, Егор всегда был со мной максимально честным, если не учитывать его женитьбу. Это была крайняя мера, условием Батурина — насколько я поняла. Иначе Маша никогда бы не узнала своих настоящих родителей. И я не виню Егора за поспешную свадьбу. Не обижаюсь на то, что он мне сделал больно. Иначе, знай правду, я могла всё испортить и навредить нашей дочери. А это никак нельзя было допустить.
В торговом центре захожу в детский магазин. И теряюсь среди широких рядов с детской одеждой. На мобильный поступает звонок. Я в спешке поднимаю трубку и говорю Егору, где сейчас нахожусь. Слышу, как на заднем фоне любимый хлопает дверцей в авто и запускает двигатель. Оттого и сердце пускается вскачь, потому что любимый едет ко мне.
Чтобы скоротать время ожидания, в отделе творчества я выбираю подарки для Ани. Видела, как дочке нравится рисовать. Значит, мольберт и набор акриловых красок малышке придётся по душе. Пока консультант помогает мне выбрать мольберт, я думаю о Маше. И чувство вины бередит мои кровоточащие на сердце раны. Моя родная дочь, моя кровь и плоть обделена материнской любовью. И в этом виноват не только Тагир, но и я. Я оказалась слабачкой, раз не смогла отстоять право на рождение своего ребёнка. Не смогла подарить ей семью.
Егор приезжает в детский магазин как раз в тот момент, когда я уже выбираю коляску. Присутствие любимого я ощущаю на интуитивном уровне. И поворачиваю голову как только любимый оказывается от меня в нескольких десятках метров. Улыбаюсь. И машу Егору рукой.
— Привет, — подойдя ближе, Егор становится за моей спиной. Обнимает за талию и нежно целует в чувствительное место за ухом.
— Привет, ты вовремя. Я как раз коляску выбираю, поможешь? — смотрю на его тёплым взглядом, повернувшись вполоборота.
Улыбнувшись, Егор обращается к продавцу-консультанту. И на ближайшие полчаса мы заняты выбором детской коляски для новорождённого. Ещё покупаем кроватку и пеленальный комод. Егор рассчитывается за наши покупки и оформляет доставку.
Я ни на шаг не отхожу от любимого. Держу его крепко за руку, перекрестив наши пальцы в замок. Не могу надышаться близостью любимого мужчины. Судьба у нас Егора непростая. Запретная любовь. Встречаться тайком, воровать друг друга у всего мира лишь на несколько часов. И ценить каждую минуту, прожитую вдвоём. А затем тосковать и ждать новых встреч, чтобы всё повторилось сначала. Знаю, однажды всё изменится, и мы с Егором станем одной семьёй. А пока у нас нет других вариантов, к сожалению.
* * *
Тагир
Просматриваю последний отчёт начальника службы безопасности. И от злости сжимаю пальцы в кулаки. Мелкая дрянь! Думала, что может запихнуть меня в тюрьму, подсунув наркоту. Совсем страх потеряла?
Стукнув по столу кулаком, чувствую, как по венам разносится адреналин. Хочется придушить паршивку собственными руками. Но мысли, что месть — блюдо, которое подаётся холодным, отрезвляет мою голову моментально. Нет, так легко отделаться от своей шалости Яна не сможет. Она должна заплатить по счетам сполна. Потому что посмела ослушаться меня. Дважды! Впервые, когда додумалась сообщить Юле о своей беременности. И второй раз, когда смогла пробраться в мой дом через своего человека. Прислугу уже вышвырнули на улицу, а вот Сабировой-младшей я приготовлю кое-что поинтереснее.
Поднявшись с кресла, я подхожу к мини-бару и достаю оттуда початую бутылку с алкоголем. Наливаю янтарную жидкость в бокал. И одним махом выпиваю до дна. Не отпускает. Чтобы я не делал, как ни старался одиннадцать долбаных лет, всё крутится по одному и тому же кругу.
Чёрт… Как же я устал от борьбы за сердце любимой женщины. Юлия никогда не будет моей — я понимаю это сознанием, но сердце, глупое, пытается отрицать. Ненавижу себя за эту слабость. И проклинаю тот день, когда девчонка с большими карими глазами посмела поднять на меня свой взгляд! Лучше бы я никогда не знал Юлю, не желал её, не бредил нею. Безответная любовь сломала меня. Ударила больно, положила на лопатки. И чтоб подняться, мне пришлось стать жестоким. Пойти против целого мира, дабы завладеть одной-единственной женщиной.
Возвращаюсь в кресло. И открыв ноутбук, нахожу на жёстком диске архив с фотографиями. В моменты, когда мне хреново, как сейчас, я всегда возвращаюсь к прошлому. Пересматриваю снимки, на которых мы с Юлей вдвоём и немного успокаиваюсь. Но на этот раз не получается. Меня физически ломает. Хочу услышать голос жены. Увидеть её в реальности. И обнять крепко-крепко. Пусть ненадолго, пусть это всего лишь самообман, но я хочу почувствовать её рядом!
Бросаю взгляд на циферблат наручных часов. Десять вечера. Ещё не поздно, да? Я только пожелаю ей спокойной ночи. И сразу уйду. Ведь обещал дать Юле немного времени побыть одной. Даже следить за ней перестал, чтоб она почувствовала свободу и, наконец-то, начала доверять мне. Но у меня руки и ноги выкручивают от тоски по любимой женщине. Чёрт возьми, я не могу долго без Юлии.
Поддавшись порывам эмоций, хватаю со стола мобильный телефон и выхожу из кабинета. Быстрым шагом миную лестницу, которая ведёт на первый этаж. И оказавшись на улице, иду в гараж.
Сажусь за руль. А руки невольно тянутся к мобильному. Может позвонить ей, а? Предупредить, что приеду. Или спросить, чего она хочет. Беременные ведь постоянно чего-то хотят! Да я ей хоть звезду с неба достану — пусть только попросит. Но этой женщине ничего от меня не нужно. Она бредит только свободой. И разводом! А я не могу развестись с Юлей, иначе потеряю её…
Выехав со двора, утапливаю педаль газа в пол. И всё-таки звоню на мобильный своей помощнице, прошу её организовать доставку цветов в течение двадцати минут. Мне плевать, как она это сделает. Ведь иначе окажется на воздухе, как и любой другой человек, который не выполняет мои указания. Я не прощаю оплошности. Максимально требовательный. И только жена — исключение из моих правил. Она — моя награда и наказание одновременно.
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Юлия
— Мам, что здесь происходит?
Запахнув полы халата, я с ужасом на лице наблюдаю, как первый этаж родительского дома превращается в оранжерею или ботанический сад. Незнакомые мужчины заносят цветы прямо в огромных вазонах. И ставят их на пол, на тумбочки, на стол…
— Боже, доченька, я сама ничего не понимаю, — отвечает мама, потирая рукой сонные глаза. — Эй, уважаемые, а можете это как-то объяснить?
Мама обращается к грузчикам, или кто все эти мужчины, одетые в синие комбинезоны? Но в ответ ничего вразумительного мы не слышим.
"Эти вопросы не к нам. Это доставка цветов"
Я только успеваю подумать о Батурине, потому что во всём моём окружении есть только один безумный человек, способный на такие поступки. Как вслед за грузчиками входит мой муж. Уставший. В помятой рубашке, расстёгнутой на две верхних пуговицы. Волосы на голове у Тагира взъерошены, словно он трепал их рукой. Обычно Батурин так всегда делает, когда очень нервничает.
И я всё могу понять, но чёрт побери, на часах одиннадцатый час ночи. Я уже собиралась спать!
Застыв посреди комнаты, Тагир смотрит на меня тяжёлым взглядом исподлобья. А я скрещиваю на груди руки. Зубы сжимаю почти что до скрежета.
Чёрные глаза жадно скользят по моему стану сверху вниз. И я вижу, как вздымается сильная грудь Батурина.
— Твоих рук дело? — киваю на оранжерею, в которую не прекращают поступать новые вазоны с цветами.
Тагир нелепо улыбается. И кивает.
— Не понравилось?
— Тагир, ты совсем крышей поехал? — шиплю на мужа, как гадюка. И быстрым шагом подхожу к Батурину.
— Всё от любви, душа моя.
Стоит мне только приблизиться к мужу, как я попадаю в плен его сильных рук. Тагир обнимает меня за талию, пытается поцеловать. Но я отворачиваю голову в сторону и поцелуй приходится в щеку.
— Да ты пьяный, — морщу нос и демонстративно машу рукой, будто пытаюсь проветрить спёртый воздух.
— Юль, я соскучился, — говорит хрипло и, поддев пальцем мой подбородок, заставляет смотреть ему прямо в глаза.
— Ты же обещал мне дать немного времени, — произношу недовольно, ладонями упираюсь в мощную грудную клетку Тагира. Но его не оттолкнуть. Правильно мама говорила: "Этот мужчина — настоящая скала".
— Ничего не могу с собой поделать, — виновато пожимает плечами Батурин.
За спиной слышатся шаги. И на громкий рёв отца я оборачиваюсь:
— Дочка, он тебя обижает?
Встречаюсь взглядом с папой. Папа разгневан, от ярости сжимает руки в кулаках. Тагир тоже напрягается. И нетрудно догадаться, что сейчас произойдёт, если я не вмешаюсь.
— Папочка, всё хорошо, — произношу ласковым тоном, стараюсь максимально искренне улыбаться.
— Если ты не хочешь его видеть, то только одно твоё слово, дочь, и я вышвырну его вон!
— При всём уважении к вашему возрасту я бы попросил подбирать выражения, — говорит Батурин, обращаясь к моему отцу и злобно сверкая взглядом в его сторону.
— Пап, всё хорошо. Ты зря вскочил. Иди спать.
— Дочка, он тебя запугал? Не бойся сказать мне правду. В этом доме ты под моей защитой. И я никому не позволю причинить тебе вреда.
Чувствую, как Тагира раздражают слова моего отца. Муж тяжело дышит. И кажется, в любой момент готов сорваться с цепи. Надо сказать, я впервые стала свидетельницей столкновения мужа и отца. Потому и страшно становится. Не дай бог, ещё подерутся!
Демонстративно беру Тагира за руку, перекрещивая наши пальцы в замок. Папа следит за этим жестом и искренне удивляется.
"Да, всё правильно ты, папочка, понял. Я по доброй воле взяла мужа за руку"
— Папа, у нас всё хорошо, видишь? Иди, пожалуйста, спать.
— Тимур, да пошли уже, в конце концов, — ситуацию спасает мама, внезапно оказавшаяся за спиной папы. Она просто уводит отца на второй этаж в их спальню, хоть отец не особо этого и хочет.
Оставшись наедине с Тагиром, я с трудом дожидаюсь, когда в дом перестанут поступать цветы. Зрелище эффектное. Батурин всегда любил помпезность. Салюты в мою честь. Подарить целый магазин цветов. С его финансовыми возможностями — раз плюнуть подобные жесты. Только меня никогда это не трогало. И муж прекрасно это знает!
— Если ты хотел меня увидеть, можно было просто позвонить и попросить о встрече. Незачем было устраивать переполох в доме моих родителей на ночь глядя.
— А ты бы ответила на мой звонок? — щурится Тагир и когда я пожимаю плечами, муж добавляет: — Вот поэтому я приехал спонтанно. Юль, я чертовски хочу есть. Поехали куда-нибудь, поужинаем. Выбирай любой ресторан, мне не принципиально.
— Ты видел мою талию? — взглядом указываю на свои сто сантиметров, в которые превратилась моя талия.
— А что с ней не так? Ты же беременная, — усмехнувшись, Тагир притягивает меня к себе, схватив за запястье. И гладит мой живот.
— Я к тому сказала, что смешно выгляжу в вечерних платьях. Сначала появляется мой живот, потом я.
— И что? Ты всё равно самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал в этой жизни.
Закатываю глаза. Это же Батурин со своей одержимой любовь. Что с него взять, да ещё и пьяного? Хотя надо признать, стоит на ногах он крепко. Значит, не такой уж он и пьяный!
— Идём лучше в кухню. Я тебя домашней едой накормлю, — тяну Тагира за руку, но он не сдвигается с места ни на сантиметр. Действительно: скала, а не мужик!
— Есть стряпню "любимой" тёщи? — усмехается. — Ты уверена, что после неё я выживу?
"Ой, дурак", — крутится в моей голове, но вместо этой фразы я произношу вслух, что крысиный яд закончился во всех аптеках. Тагиру сегодня повезло!
— Люблю тебя, — шепчет в ответ Батурин, прижимаясь ко мне со спины и нежно кусая мочку моего уха. — Возвращайся ко мне. Я готов обсудить твои любые условия!
* * *
— Тагир, — шумно вздыхаю, и муж убирает с моей талии свои руки.
— Понял, не напираю.
Победная улыбка ненадолго озаряет моё лицо. Потому что Тагир в кои-то веки понял меня без слов. Возможно, это алкоголь на него так действует. А возможно, муж начал меняться, сам того не осознавая. Последние мысли я сразу же гоню из головы прочь. Бред это всё! Даже если Батурин изменится и станет самым примерным мужем на свете, мне уже всё равно. Я его никогда не полюблю. А мой сын никогда не назовёт его "папой". Невозможно простить и смириться с прошлым, которое так прочно сидит в тайниках моей памяти, что его и клещами не вытянуть!
В кухне включаю свет и рукой указываю Тагиру на стул. Громко плюхнувшись на стул, муж подпирает голову рукой, которую согнул в локте. И взгляда от меня не отводит, пока я достаю из холодильника продукты. Наливаю в тарелку суп. Вижу, как Тагир подозрительно косится.
— Он съедобный, правда, — улыбаюсь беспечно. — Ты же не думаешь, что здесь действительно яд?
— Я думаю, что одним супом не наемся, — возражает Тагир и тогда я достаю запечённые картофель и утку.
Пока суп подогревается в микроволновке, я готовлю чай. Батурин не перестаёт следить за мной внимательным взглядом. Отчего я немного волнуюсь. И молюсь про себя богу, чтоб муж не стал ко мне приставать. Секс с ним я точно не выдержу, ведь до родов осталось не так много времени. Мне его даже гинеколог запретил!
Дождавшись, когда микроволновка выключится, я достаю оттуда тарелку с супом и ставлю её на стол перед Тагиром.
— Посиди со мной, — просит муж, и я ответить не успеваю, как Тагир притягивает меня за руку. Усаживает к себе на колени. — Ты сегодня ела хоть что-то? Не голодна?
Качаю головой. И сдерживаю улыбку, когда на лбу мужа начинают появляться горизонтальные полоски. Есть Тагир не торопится. Значит, обманул меня, как обычно. Не ужинать он хотел, а искал предлог побыть рядом со мной. Всё-таки Батурин предсказуем в своём безумии. Или это просто я успела его изучить за почти что одиннадцать лет нашего брака?
— Ты же совсем не голодный, — усмехаюсь и, поддавшись порывам эмоций, запускаю пальцы в волосы мужа на макушке. — Без меня совсем никак?
— Никак, Юль…
Взяв мою руку в свою, муж гладит её подушечкой большого пальца. Рисует круги.
— Думаешь, мне нравится такая жизнь? — спрашивает муж, а я пожимаю плечами. — Я самого себя ненавижу за всю эту херню.
— Значит, ты не безнадёжный.
— Увы, — вздыхает. — Ответь на один вопрос. Чем он лучше меня? Я всё время спрашиваю у самого себя, ну что такого ты нашла в том… Егоре, — на имени моего любимого у Тагира появляется на лице брезгливая маска. И я выдёргиваю свою руку из цепких пальцев мужа.
— Тагир, отпусти, — хочу встать, но Батурин крепко удерживает меня за талию. Головой качает. — Так всё хорошо начиналось, но тебе обязательно нужно было испортить.
— Прости, душа моя. Но эти мысли не дают мне покоя много лет. Я никак не могу тебя понять. Я же богаче его. Ха! Я богаче почти что каждого бизнесмена в нашей стране. И красивее твоего Егора. Ты не можешь это отрицать. Посмотри на меня. Кого ты видишь перед собой?
— Напыщенного индюка с завышенной самооценкой! — выдаю, не боясь сказать прямо, что думаю о муже. И Тагир не обижается, он усмехается кривовато.
— Вот про это я и говорю. Тебе всё не так. Вы, бабы, всё-таки дуры… Вам нужны страдания по неразделённой любви, как я понял.
— А ты тоже не сильно умный, раз сам по ней страдаешь.
— Я несчастный.
— Это правда.
— Если бы только знала, Юля, как я устал за эти одиннадцать лет. Любить. И быть нелюбимым.
— Ты сам обрёк себя на эти страдания, Тагир. Но в твоих руках всё изменить.
— О разводе не может быть и речи! — резко возражает Тагир и становится хмурым, как грозовая туча. — Ты моя жена на всю жизнь!
Я еле сдерживаюсь, чтоб не сказать вслух, что уже запустила этот процесс: обратилась за помощью к адвокату и в скором времени он подаст в суд необходимый иск.
В кухне становится тихо. Настолько бесшумно, что я слышу, как тикают швейцарские часы на запястье у мужа. Наш непринуждённый разговор плавно перешёл на спорные темы, как обычно случается. Никогда мы не сможем с Батуриным вот так просто: болтать ни о чём и не ссориться, как это делаем с Егором. И Тагиру никогда не понять, почему я люблю обычного мужчину, у которого нет и половины того, чем привык кичиться мой нелюбимый муж. Богатство? Красота? Да глупости это всё. Любят того человека, с кем тебе легко и уютно просто быть рядом. С тем, с кем ты ощущаешь душевное равновесие и не боишься встретить старость. И это всё, конечно же, Батурину чуждо, как мне балет!
— Ладно, не будем говорить на эту тему, — предлагает Тагир и, согласившись, я киваю в ответ.
— Может тебе вызвать такси? Как ты поедешь в таком состоянии?
— Прогоняешь? — ухмыляется Батурин.
— Можно подумать, это в моих силах.
— Я хочу остаться этой ночью с тобой. Пожалуйста.
— Это не очень хорошая идея.
— Пожалуйста, Юля, — умоляет меня Тагир и я даже не знаю, как ему правильно ответить, чтоб он понял, для меня это больше неприемлемо: спать с ним на одной кровати. — Ну, хочешь, я буду ковриком у твоих ног?
— Дурачок. Лучше езжай домой. У тебя там такие хоромы.
— Это ничего не имеет значения, если рядом нет тебя.
Тагир замолкает. Но продолжает ждать от меня ответа. И я сдаюсь. Потому что не хочу втягивать в эту ситуацию родителей. Пусть они спокойно спят. А я, когда уснёт Батурин, по-тихому сбегу в комнату к Анечке.
— Ладно. Только обещай ко мне не приставать! Мне гинеколог запретила заниматься сексом. Уже нельзя.
— Это я как-нибудь переживу, — усмехается Батурин и позволяет мне встать с его колен.
Тихим шагом выходим из кухни, потому что на часах уже почти полночь. Тагир так и не притронулся к еде, поэтому мне пришлось поставить суп и картофель с уткой обратно, в холодильник.
* * *
Перед лестницей, которая ведёт на второй этаж, Батурин неожиданно подхватывает меня на руки. А я испуганно хвастаюсь за его плечи и от страха закрываю глаза.
— Тагир, это плохая идея. Отпусти меня, пожалуйста. Я сама пойду по ступенькам, — умоляюще прошу, но муж упрямо качает головой.
— Хочу отнести свою королеву на руках до самой кровати.
— Ты выпил. А я во время беременности набрала почти десять килограммов…
— Мне не тяжело. Ты лёгкая, как пушинка, — возразив, Батурин всё-таки ступает на лестницу, держа меня на руках.
В голове всплывают реалистичные картинки десятилетней давности. Я хорошо помню тот роковой день, когда мы с Тагиром поругались. Я хотела уйти. Ступила на лестницу, а муж потянул меня за руку. Я начала вырываться и… Всё случилось настолько быстро, что я даже ничего не успела понять. Я катилась по лестнице настоящим кубарем. Прикрывала живот обеими руками. Но сохранить беременность так и не смогла. До родов оставался целый месяц. А из-за падения моя дочка решила появиться на этот свет раньше срока.
— Не урони меня, пожалуйста, — шепчу Тагиру на ухо и со всей силы хватаюсь за его плечи пальцами. — Иначе я тебе этого никогда не прощу!
* * *
Дождавшись, когда Батурин крепко уснёт, я тихо встаю с кровати. И на цыпочках выхожу из спальни. Облегчённо вздыхаю, лишь оказавшись в комнате Анечки. Смотрю на свою спящую малышку и успокаиваюсь. Перед сном представляю, как однажды мы воссоединимся всей семьёй и будем путешествовать. Есть у меня одна мечта: купить дом на колёсах и объездить на нём всю нашу большую страну. Хочу быть поближе к природе и подальше от людей. Хочу на море и в горы, а ещё хочу в лес, где даже не ступала нога человека. Улыбка невольно растягивается до ушей от предвкушения приятных моментов, которые я обязательно сниму на свой фотоаппарат.
Засыпаю с лёгким сердцем. А утром, когда золотистые лучи солнца заползают в окно, мне приходит сообщение от Егора. Любимый предлагает встретиться. Пишет, что на сборы у меня есть всего тридцать минут.
Подскочив с кровати, я иду в свою спальню, чтоб переодеться. И хмурюсь, увидев на своей кровати всё ещё спящего Тагира. Приходится закрыться в ванной комнате, чтоб позвонить Егору.
Любимый отвечает после третьего гудка, и я слышу на заднем фоне шум мотора. Определённо Егор за рулём. И уже едет ко мне!
— Успеешь собраться? — спрашивает Егор, пожелав мне доброго утра.
С недавних пор, как я ушла в очередной раз от Тагира и обратилась за помощью к адвокату, наши встречи с любимым стали всё чаще. Мы видимся каждый день, а созваниваемся ещё больше — как только у любимого появляется свободная минутка, он всегда звонит мне пожелать хорошего дня или же присылает сообщения. А ещё я постоянно получаю от Егора фотографии Маши. Смотрю на них и радуюсь сквозь слёзы, что у моей кровинушки всё хорошо: папа рядом, заботится о ней и в обиду никому не даёт, а это самое главное!
— Егор, я не могу. Давай в другой раз, — прошу шёпотом и с надеждой прикрываю глаза: пусть любимый ничего не спрашивает, пусть молчит, пожалуйста.
— Юль, у тебя всё хорошо? — волнуется Егор, а я смотрю в сторону двери, за которой спит Тагир, и тяжело вздыхаю.
У меня же всё хорошо, да? Тагир вчера благополучно отнёс меня по лестнице на второй этаж. И как обещал: не приставал с сексом.
— Да, — слышу, как за дверью появляется какой-то шум, поэтому спешу попрощаться с Егором: — Прости, любимый. Я тебе потом перезвоню, мне нужно срочно идти.
Не дождавшись ответа Егора, сбрасываю вызов. Мобильный прячу в шкафу среди чистых полотенец. Включаю на умывальнике кран. Зачерпнув ладонями холодную воду, плескаю её в лицо. И смотрю на себя в зеркальном отражении. А в голове всплывают слова Тагира: “Думаешь, мне нравится такая жизнь?”. Выходит, Тагир всё понимает. И он тоже несчастный в моей нелюбви. Я и раньше догадывалась, что Батурин лишь сильный снаружи, а внутри у него такое же разбитое сердце, как и у меня — чёрная дыра, размером с футбольное поле.
Стук в дверь заставляет меня встрепенуться и закрыть кран с водой. На двери дёргается ручка, и я спешу открыть Тагиру дверь, пока он не снёс её с петель.
Одно мгновение. И мы встречаемся взглядами. Неотрывно смотрим друг другу в глаза. Моя грудь вздымается от частого дыхания, а пальцы со всей силы сжимаются в кулаки.
Приказываю себе не злиться, потому что чертовски устала от ссор.
Пробежав по мне откровенным взглядом с головы до ног, Тагир останавливается на моей груди, где некстати распахнулся халат.
— Доброе утро, — голос Тагира с утра немного хрипит. — Мне показалось, ты с кем-то разговаривала в ванной?
Тагир заглядывает за моё плечо проверяя: одна ли я в комнате или же нет. И кажется, вздыхает с облегчением, так никого и не обнаружив.
— Ты уже проснулся?
— Как видишь, — ухмыльнувшись, Тагир бы бросает взгляд на часы. Хмурится. — Жаль, мне пора.
— Уходишь? — спрашиваю, стараясь скрыть волнение, которое заставляет меня всю дрожать.
— А ты расстроена? — ещё одна ухмылка касается губ Тагира. — Юль, я всё понял. И как обещал тебе, не буду давить или заставлять вернуться домой… пока. Но после рождения нашего сына ты вернёшься ко мне.
— Но…
Не успеваю возразить, как указательный палец мужа ложится на мои приоткрытые губы. Тагир качает головой. Никаких возражений!
— Пока, — поцеловав меня на прощание, сухо прижавшись губами к моему лбу, Батурин всё-таки выходит из ванной комнаты.
А я следую за ним. И наблюдаю, как муж подхватывает со спинки стула свою помятую рубашку. В спешке застёгивает пуговицы. И зажав телефон между ухом и плечом, кому-то звонит. Кажется, это по работе, раздаёт указания.
Я провожаю Тагира до самого выхода. И стоя на крыльце перед домом, слежу глазами за чёрной иномаркой, в которую только что сел Тагир. Поморгав фарами, Тагир сдаёт задним ходом, чтоб развернуться, и уезжает.
Простояв на улице несколько минут и убедившись в том, что Батурин точно уехал, я захожу в дом. Оценивающим взглядом пробегаюсь по коридору. Внутри меня пустота. А запах Батурина до сих пор витает в воздухе, будто он всё ещё здесь… рядом!
Стук в дверь. И я вздрагиваю. Вот чёрт… И когда я перестану пугаться обычному стуку?
Повернув замок против часовой стрелки, тяну дверную ручку на себя. Хмурюсь. А я так надеялась, что Батурин уехал. Зря.
— Забыл что-то? — вылетает из меня раньше, чем я успеваю наткнуться на синие глаза Егора.
— Да, тебя, — улыбается Егор. — Я войду?
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Его губы плавно приближаются к моим. Накрывают. Сминают жадно, опаляют кожу знакомым теплом. Бросившись в омут с головой, я отвечаю на поцелуй со всей страстью. Крепко обнимаю любимого обеими руками за шею, сцепив пальцы в замок.
— Кх…
Лёгкое покашливание заставляет нас с Егором прерваться. Прижавшись друг к другу лбами, мы тяжело дышим. И улыбаемся как подростки, будто нас застукали за непристойным занятием взрослые.
— Мам, — обращаюсь к маме, но стою к ней спиной, смотрю на своего Егора, который в этот момент широко улыбается. — Это мой Егор.
Обернувшись, тяну Егора за руку. И иду к маме. Мама смотрит на моего мужчину с широко распахнутыми глазами, сглатывает ком, который подкатил к горлу. И я понимаю, ей сейчас тяжело, потому что чувствует себя виноватой в том, что мы с Егором расстались много лет назад. Мы живём чужой жизнью, потому что “нашу” у нас украли!
— Наталья Владимировна, рад знакомству, — Егор пожимает руку моей побледневшей матери, а я смотрю за этой сценой, затаив дыхание.
Сколько лет прошло, а мои самые близкие люди впервые официально представляются друг другу. Ещё в далёком прошлом Егор хотел попросить моей руки у родителей, готовился к этому. Но я была против, потому что знала: отец никогда не согласится отдать меня замуж за Егора, не даст благословения на наш брак. Поэтому сегодняшнее знакомство Егоры и мамы для меня значит очень многое. Я больше не вижу в глазах мамы осуждения, я вижу там надежду.
“Да, мам, у нас всё будет хорошо. Потому что настоящую любовь убить невозможно. Она будет жить в сердцах влюблённых вопреки всему. И она способна творить чудеса. Нужно только не отворачиваться от неё. Не лгать. И не прятаться от неё — это невозможно”.
— Здравствуй, Егор, — натянуто улыбнувшись, мама переводит взгляд на меня. Вскидывает бровь в немом вопросе, мол, она не знает, что дальше делать.
— Мам, мы сейчас с Егором уедем. Можно я оставлю Анечку с тобой?
— Да, конечно, дочка. Я присмотрю за внучкой, — отвечает мама, и в этот момент я слышу топот детских ножек.
Навстречу нам несётся моя Анечка. Быстро спускается по лестнице, но на последней ступеньке замирает. Испуганно прижимает ручки к своей груди. Смотрит на Егора с опаской. Шаг боится сделать.
— Доченька, иди к нам, — зову малышку подойти ближе, но когда она не решается этого сделать, я сам подхожу к Ане. Беру крошку за руку и подвожу к Егору: — Не бойся. Он тебя не обидит. Он хороший. Его зовут Егор…
— Привет, — улыбается Егор и виновато пожимает плечами: — Прости, малыш, я без подарка. Но в следующий раз я обязательно исправлюсь. Какие тебе нравятся игрушки?
Аня молчит. И тогда я отвечаю вместо дочки, что Аня любит рисовать.
Вдруг малышка оживает. Задрав голову, смотрит на Егора с широко распахнутыми глазами. Уже не боится его и это точно!
— Ты мой папа? — спрашивает Анечка, а у меня моментально подкатывает ком к горлу.
Опешив, я слежу за реакцией Егора. Это так неожиданно. Потому что раньше мы с Аней не говорили о том, кто её папа. Дочка знает меня как маму, а за папу она даже не спрашивала. Никогда! Тагира Аня боялась с первой встречи и всегда сторонилась его, избегала как огня. А дети всё чувствуют: плохих людей они обходят десятой дорогой, а к хорошим идут сами и открывают для них своё маленькое чистое сердце.
Секунды тянутся бесконечностью.
Я волнуюсь. Боюсь, что Егор ответит совсем не то, что ждёт от него Анюта.
Даже не знаю, что лучше: горькая правда или сладкая ложь.
— Ты узнала меня? — Егор протягивает Анечке свою большую ладонь. И помедлив мгновение, Аня пожимает мужскую руку.
— Да. Я узнала тебя ещё там… в школе, — отвечает малышка и переводит взгляд на меня. — Я вас тогда впервые увидела. И подумала, что вы пришли меня забрать. Что вы — мои папа и мама.
— Зайка, — прослезившись, обнимаю дочку за хрупкие плечи. Целую в макушку. — Конечно, всё так и есть.
— Привет, папа, — говорит Аня, обращаясь к Егора. — Ты меня больше не бросишь?
Егор качает головой. И я вижу, как в его красивых глазах цвета неба застыли слёзы. Но мужчины ведь не плачут, правильно? Это соринка в глаза попала, наверное.
— Привет, дочь. Нет, я вас с мамой ни за что не брошу.
Я готова расплакаться в эту же секунду. А мама уже плачет, платочком вытирает опухший нос. Этот трогательный момент пробрал меня до дрожи. Волнительно. И радостно на душе, как никогда за последнее время.
* * *
После трогательного знакомства близких людей я хожу будто окрылённая. Егору даже приходится поторапливать меня, потому что по планам мы должны были выехать из дома ещё десять минут назад. Но я не могу взять себя в руки. Двигаюсь со скоростью раненой улитки.
Любимый помогает мне застегнуть босоножки. Присев передо мной на корточки, Егор нежно касается моей щиколотки. Возиться с застёжкой, проводит по голени тыльной стороной ладони. И от этой ласки в моей душе разливается музыка. Егор всегда был нежным и внимательным к деталям. Прошло столько лет, но он не изменился. Я вижу перед собой всё того же мужчину, который стал моей первой и единственной любовью.
Прощаюсь с мамой и Анечкой. И взяв Егора под руку, выхожу с ним из дома. Возможно, это рискованно. Но мне надоело прятаться! Осточертело донельзя по крупицам воровать любимого у всего мира. Наши браки с Егором — не больше, чем штампы в паспорте. Они не настоящие. Поэтому я не считаю нас любовниками. Мы любимые друг для друга.
— Какой чудесный день, — говорю Егору, когда мы оказываемся в машине наедине.
Сжав мою руку пальцами, Егор соглашается кивком. Целует меня в щеку, и в глаза смотрит с любовью, наполняя мою душу теплом. Поправив на моём плече ремень безопасности, Егор спрашивает: готова ли я к часовой поездке за город. Конечно же, я готова. За ним босыми ногами побегу: по горячим углям, по битым стёклам и даже по болоту. Потому что любовь живёт во мне вопреки всему, она как Феникс: возрождается из пепла вновь и вновь.
Пока Егор внимательно следит за дорогой, крепко удерживая руль обеими руками, я выглядываю в окно. Любуюсь пейзажем. И не упускаю возможности опустить ладонь на свой живот, чтоб погладить в том месте, где толкается сынок.
У Егора звонит мобильный. Я вижу, как на экране светится имя “Катя”, потому что телефон лежит недалеко от коробки передач. Скосив взгляд на мобильный, Егор становится хмурым.
— Не ответишь? — спрашиваю я и Егор берёт в руки телефон.
Зажав мобильный между ухом и плечом, любимый сухо приветствует жену. А динамик в его в телефоне громкий, я хорошо слышу их разговор, хоть и не собиралась подслушивать.
— Егор, я подумала над твоими словами и всё-таки решила полететь одна. Если вдруг передумаешь и захочешь ко мне присоединиться, то вылет завтра в восемь вечера. Я оставлю билет в гостиной на столе, — говорит Катя и я чувствую в её голосе плохо прикрытое волнение.
— Хорошо, — сухо бубнит в трубку Егор, продолжая внимательно следить за дорогой. А я вижу, как побелели его пальцы, которыми он крепко сжимает руль. Этот разговор явно не нравится Егору.
— Может, хоть сегодня приедешь домой? Я приготовлю ужин или можем заказать еду из ресторана…
— Кать, мне неудобно говорить. Я перезвоню.
— Ты сейчас с ней? — спрашивает Катя и Егор напрягается.
— Нет, — холодно чеканит Егор и я прислушиваюсь к бахающему в моей груди сердцу. Укол вины протыкает меня насквозь. — Потом поговорим.
Нажав на “красную трубку”, Егор кладёт телефон обратно, в “кармашек” воле коробки передач. Задумчиво чешет рукой гладковыбритый подбородок, продолжая следить за дорогой.
— Ты всё слышала? — спрашивает у меня и отвечаю, что “да”.
Егор молчит, я тоже молчу. А воздух в авто становится невыносимо тяжёлым. Я невольно ощущаю себя виновницей в бедах жены Егора. Знаю, он её не любит, а всю жизнь любил только меня, но разве мне от этого легче? Нисколько.
— Можно я кое-что спрошу? — осмеливаюсь нарушить затянувшуюся тишину и, получив от любимого утвердительный кивок, продолжаю говорить: — Ты ушёл из дома?
— Да.
— А где сейчас Маша?
— Машу отвёз к своим родителям на летние каникулы. С дочкой всё хорошо, ты только не волнуйся, Юль, — спешит успокоить меня Егор, но я не успокаиваюсь. Не было и минуты, чтоб я не думала о дочери.
— Вы с ней совсем не ладите?
— У нас трудные отношения. Маша — непростой ребёнок. Но я стараюсь быть ей хорошим отцом и не теряю надежды, что однажды она найдёт для меня хоть немного места в своём сердце.
Я снова замолкаю, погружаюсь в собственные мысли, которые стучат в голове настоящим набатом. Вспоминаю те немногие встречи с доченькой. Насколько я поняла, Маша очень обижена на свою судьбу. И я её понимаю: десять лет жить в детском доме при живых родителях. А потом, будто из ниоткуда, появляется родной отец, привозит в свой дом и пытается обогреть. С трудом представляю, сколько боли испытала в тот момент моя девочка и сколько испытает ещё, когда узнает, что её родная мама тоже жива.
— Юль, не грусти. Однажды наступит день, и мы все будем вместе. Маша обязательно нас полюбит, вот увидишь, — взяв меня за руку, Егор перекрещивает наши пальцы в замок.
— Катя знает, что я — мать твоей дочери?
— Нет. Знают только мои родители, но они никому ничего не скажут.
Тяжко вздохнув, отворачиваю голову к окну.
— Любимая, потерпи ещё чуть-чуть. Мой хороший друг помогает мне разобраться с Тагиром. То видео, что ты прислала, запустили в работу. И удалось выяснить, что пострадавший ДТП, скорее всего, не умер. Его смерть не зафиксирована в государственных реестрах. Сейчас его ищут спецслужбы и когда найдут, всё встанет на свои места. ДТП было подстроено Тагиром. Батурин ответит за все свои преступления перед законом — обещаю тебе, — уверенная интонация, с которой говорит Егор, вселяет в меня надежду, что так и будет. И я дождусь тот день, когда с Тагира будут сорваны все маски.
Больше я ничего не спрашиваю у Егора, и до конца поездки молчу. Смотрю в окно, наблюдаю, как городской пейзаж сменяется трассой. А затем машина сворачивает в посёлок закрытого типа, который находится в часе езды от столицы.
Когда наша иномарка тормозит напротив одного из частных домов, я уже обо всём догадываюсь сама.
Заглушив мотор, Егор помогает мне выйти из машины. Обнимает за талию и ведёт к калитке. Открыв её, отступает в сторону, пропуская меня вперёд. Несмело делаю первый шаг. И замираю, остановившись в нескольких метрах от двухэтажного дома с мансардой.
* * *
Обвожу взглядом двор. Уютно и достаточно скромно. Нет ни одного намёка на помпезность. Но вопреки роскоши, в которой я купалась все эти годы, живя с Батуриным, мне здесь нравится гораздо больше. Дом словно из моих мечт. Простой и небольшой, до ста квадратов: с тёмно-красной крышей, стены отделаны диким камнем и украшены диким виноградом. Двор вымощен обычной тротуарной плиткой, а по всему периметру установлены небольшие садовые фонари.
Егор вкладывает в мою руку ключи:
— Это наш дом. Когда всё закончится, мы переедем сюда жить.
Я не сдерживаю эмоций. Обернувшись, обнимаю Егора за плечи и награждаю любимого нежным поцелуем в губы. Говорю ему, что он — мой волшебник и признаюсь, что о таком доме мечтала всю жизнь.
Внутри дом мне нравится ещё больше. Просторная кухня на первом этаже оборудована необходимой мебелью и современной бытовой техникой. Есть большой зал, где можно собираться за обедом всей семьёй. И санузел. На втором этаже три отдельных спальни: наша с Егором и две детских.
Сердце волнительно стучит в груди, когда я представляю, как мы в скором времени будем жить здесь с любимым и нашими детьми.
Пока я разглядываю красивый вид из окна, Егор становится за моей спиной. Обнимает за талию и, откинув волосы на одно плечо, губами прокладывает дорожку по всей шее. Его поцелует заставляют меня трепетать и сгорать от желания. Невыносимо хотеть быть близкой, зная, что это пока под табу на ближайшие два месяца. И Егор понимает это, поэтому его поцелуи не становятся настойчивее, а руки не опускаются ниже талии. Но моя ревность появляется некстати. Я представляю Егора с женой. Он ведь обычный мужик и секс — почти такая же потребность его организма, как и сон. И если я не могу его дать, значит, может дать другая — та, что законная, по паспорту Астахова.
Приказываю себе не загоняться. И не думать о его жене. Но это трудно сделать особенно после телефонного разговора, который я подслушала не специально. Катя спросила: “Ты сейчас с ней”. Значит, она знает обо мне.
Мне хочется спросить у Егора: почему он ушёл из дома и над какими его слова подумала жена. Я с ума схожу от ревности. Она съедает меня изнутри, занимает все мои мысли.
Но я ничего не спрашиваю у любимого, как и он не задаёт мне лишних вопросов. Мы же взрослые люди, да. И понимаем, что быть любовниками — это всегда морально тяжело, ты будто одновременно проживаешь две жизни: свою и чужую.
* * *
Тагир
Приняв телефонный звонок, слушаю в трубке доклад своего человека:
— Тагир Даянович, они сейчас вместе. Приехали в загородный дом в тридцати километрах от столицы. Что прикажете делать? Убрать Астахова?
— Чем они занимаются? — тянусь рукой к пуговицам, чтоб ослабить ворот рубашки.
— Целуются и… — мнётся, паузу затягивает, заставляя меня ещё больше нервничать.
— Да говори же, чёрт тебя подери.
— Вам лучше не знать.
— Я прикажу пристрелить тебя вместо Астахова. Идиот! — рявкую от бессилия. — Говори! Они там трах… ся?
— Нет, пока раздеваются.
От злости я сжимаю зубы до скрежета. И чувствую, как сердце болезненно трепещется в груди.
Стерва!
“Только обещай ко мне не приставать! Мне гинеколог запретила заниматься сексом”, — прокручиваю в голове слова жены. Снова и снова.
— Я жду ваших указаний, Тагир Даянович, — тактично напоминает человек, которого я приставил следить за Юлей.
Млять…
Я не знаю, что с ней делать!
Убить Астахова сейчас? Так она же этого может не выдержать. Беременная. Вот-вот должна родить моего сына!
Но как терпеть мне это, а?
Как наблюдать за всем со стороны и делать вид, что я ничего не знаю? Я же обещал ей дать немного времени, пока не родится наш ребёнок. Но, твою мать, что она творит?
Провоцирует меня. Испытывает лимит моего терпения, которое висит на тонком волоске. Потому что ещё немного и меня накроет агонией!
— Продолжай наблюдать, — командую в трубку и сбрасываю вызов.
От приступа дикой ярости хватаю стул и, не разбираясь, крушу им мебель вокруг. Ноутбук. Картины на стене. Графин с водой…
Половину кабинета разношу вдребезги. Но меня не отпускает. Эта ведьма прочно сидит на подкорке и не хочет оттуда уходить.
Аллах свидетель — я предупреждал Юлю держаться от папаши её байстрючки как можно дальше. Сколько, млять, раз говорил, что убью его? Не послушала гадина. Никогда не слушала меня!
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Спустя четыре недели…
Егор
— Уверена, что не нужно тебя провожать? — киваю на сумки, которые Катя успела собрать, пока я спал.
Жена всё-таки не выдержала и сдалась первой. Наш брак был недолгим, даже год и не протянули, хотя изначально мы договаривались именно об этом сроке.
— Не нужно. Но я буду благодарна, если поможешь вынести сумки на улицу, — смотрит на меня с грустью, отчего я ощущаю себя настоящим мудаком.
Киваю в ответ и молча подхожу к сумкам. Закидываю одну на плечо, а две остальных — беру в каждую руку. Выношу всё на улицу за ворота.
— Можешь идти, Егор. Скоро приедет машина, — робко коснувшись моего плеча рукой, Катя поднимает взгляд. И я вижу в её глазах застывшие слёзы. Но девочка сильная, не плачет и старается улыбаться, смахивает с моих плеч невидимые пылинки и разглаживает такие же невидимые складки.
— Я никуда не тороплюсь, — отвечаю, не прерывая зрительного контакта. — Кать, если я скажу, что мне очень жаль…
— Не говори, — качает головой. — Лучше молчи.
Снова киваю. И засунув руки в карманы брюк, со всей силы сжимаю пальцы в кулаках. Злюсь на самого себя за эгоизм. Когда я предложил Катерине договорной брак, то совсем не заботился о чувствах будущей жены. Для меня было главным выполнить условия Батурина: жениться на другой женщине и подальше держатся от его жены. Иначе бы дочь так и осталась сиротой.
Я с самого начала знал о чувствах бывшей помощницы. Даже однажды по пьянке поддался её чарам и залез к ней в трусы. Но это было так давно. И всего один раз! Ещё до того, как у нас с Юлей закрутилось по-новому. А Катя влюбилась. Не знаю: случилось это после одноразового секса или же гораздо раньше. Мне же всегда было всё равно на чувства этой девушки.
— Я подписала документы на развод. Оставила их в твоём кабинете на столе, — убрав руки с моих плеч, Катя отворачивает голову в сторону. — Спасибо тебе, Егор.
— За что? Ты ненавидеть меня должна, а не благодарить.
— Не могу ненавидеть, — пожимает плечами. — Ты хороший человек, многое сделал для моей семьи и продолжаешь делать. Дядя тебе доверил всю свою империю, зная, что ты его не подведёшь.
— Это самое малое, что я мог сделать.
— Знаю, — хмыкает. — Поэтому и сказала тебе “спасибо”.
Подхожу ближе к Кате, чтоб обнять её на прощание. Но руки так и повисли в воздухе — не могу заставить себя прикоснуться, не хочу ещё больше причинять боли.
— Влюбиться в тебя — было ошибкой. Я с самого начала знала, что ничего не получится. Но я так сильно хотела быть с тобой, что обманывала саму себя до последнего, — тихо говорит Катя, продолжая смотреть в противоположную от меня сторону.
— Ты хорошая девушка, Катерина. И ещё встретишь достойного мужчину, который будет любить тебя по-настоящему, — говорю и самого себя хочу стукнуть за эти слова. Катя уже встретила меня и хотела, чтоб именно я любил её по-настоящему, но не получилось.
Резко обернувшись, Катя впечатывает взгляд в моё лицо. Смотрит на меня с гордо поднятой головой.
— У меня совсем не было шансов? — тихо спрашивает, и я качаю головой. — Маша — дочка твоей Юли?
Прямой вопрос в лоб заставляет меня напрячься. Не единожды Катерина пыталась узнать ответ на этот вопрос, но я каждый раз уходил от этой темы. Пресекал на корню любую попытку что-либо узнать. А сейчас? Есть ли смысл молчать, если она и так обо всём догадалась сама?
— Да.
— Я так и думала с самого начала. Они похожи, — натянуто улыбается и всё-таки смахивает со щеки одинокую слезу: — Что ж… Мне тогда только остаётся пожелать тебе счастья, Егор. Тебе. Юле. И твоим детям. Пусть у вас всё получится.
Не успеваю ответить, как за нашими спинами раздаётся шум подъезжающей машины. Оборачиваемся одновременно.
— Мне пора, — поспешно произносит Катерина и я помогаю запихнуть её сумки в багажник машины.
На прощание обнимаю без пяти минут бывшую жену. Глажу её по спине между лопаток, на ухо шепчу, чтоб простила меня, если сможет. Катя молчит. И оказавшись внутри авто, машет мне рукой.
Стою на улице, провожаю взглядом удаляющийся автомобиль. В сердце, на удивление, спокойно. Грудную клетку не сжимает тисками. И буду честным с самим собой: мне становится легко дышать. Я будто сбросил камень с души. Снял с плеч тяжеленный груз, который продолжал нести вопреки своему желанию. Я не мог бросить Катю до окончания брачного договора, а Ипполитович просил вообще никогда не бросать его племянницу. Но всё случилось так, как случилось. Катя устала от моей нелюбви. И приняла правильное решение, подав на развод первой.
Чувствую ли я себя виноватым за то, что использовал Катю? Да. Вина будет жить в моём сердце до конца моих дней. Я разбил сердце, а это дорого стоит, потому что мне не понаслышке известны чувства, когда тобой пренебрегают. Одиннадцать лет назад, когда Юля бросила меня в день нашей свадьбы, я упал так низко, что думал, больше никогда не смогу подняться с колен. Мне понадобилось десять лет, чтобы добиться успехов, взлететь по карьерной лестнице и предстать перед Сабировой заново. Почти на равных…
Надеюсь, Кате понадобится гораздо меньше времени, чтоб отойти от неразделённой любви. Она не заслужила страдать.
* * *
Юля
Тагир звонит с самого утра. Увидев на экране мобильного имя пока что ещё законного мужа, настроение уверенным курсом скатывается к нулю. Ну как же хорошо было последние дни, пока он не звонил! Я даже наивно полагала, что у Батурина появилась новая любовница. И он весь в ней!
Чёрт бы побрал этого психа… Хоть бери и клонируй себя — иронизирую, конечно же.
— Слушаю, — сухим тоном отвечаю и закатываю глаза, мысленно готовлюсь слушать “пылкие” речи.
— Почему так грубо? — усмехается Батурин. Я его совсем не обидела, а жаль. — Добрый день, моя дорогая жёнушка. Как себя чувствуешь?
— Ты хотел сказать, без пяти минут моя бывшая дорогая жена, — поправляю. — Нормально себя чувствовала, пока не позвонил ты!
Отвечаю грубо, но это уже в порядке вещей. После того как я стала жить в доме родителей, много что изменилось. Тагир улетучился из моей жизни, испарился, как газ. Его не видно и не слышно неделями. А в те редкие моменты, когда мы недолго общаемся, я всегда высказываю Батурину своё презрение. Потому что моя беременность вот-вот закончится, а гормоны шалят в организме "по самое не хочу". Иногда и Егору достаётся из-за моей вредности. Но любимый всё терпит и лишь улыбается моим капризам.
Батурин не сдерживается и гортанно смеётся. Делает вид, как его веселят мои слова. А меня это бесит ещё больше, чем сам факт телефонного звонка!
— Ты что-то хотел, Тагир?
Прерываю дурацкое веселье. Пусть поскорее скажет, что ему от меня нужно и проваливает из моей жизни вон. Очень надеюсь, что наша следующая встреча будет в суде, когда судья объявит официальным тоном “Разведены”.
— Хотел, — уже серьёзным тоном произносит Батурин. — Я договорился о родах с хорошей клиникой, тебе только осталось подписать необходимые документы.
— Я ничего подписывать не буду! И рожать в твоих “хороших” клиниках не собираюсь.
— Не неси пурги, Юля. Тебе сколько лет? Рожать нужно у профессионалов, где есть детская реанимация и другие необходимые условия для новорождённого.
— Что неясного я сказала? Какое именно слово ты не понял, Тагир? — пререкаюсь с мужем, и он начинает злиться — чувствую это.
— Через час буду у тебя! — строго чеканит Батурин и кладёт трубку.
А я от злости сжимаю пальцами мобильный. И еле-еле сдерживаюсь, чтоб не запустить его прямиком в стену. Хотя лучше было бы запустить в Батурина, сбить с его морды наглую улыбку.
Телефон не разбиваю. Глажу его ладонью. Жалко же…
В комнату стучат, и я отвлекаюсь. А через мгновение широкая улыбка расползается до самых ушей, потому что в мою спальню входит Егор. Красивый такой в спортивном костюме из натурального хлопка.
Присев рядом со мной на кровать, Егор протягивает мне большое красное яблоко. От досады жадно вгрызаюсь зубами в яблоко, представляя вместо фрукта горло Батурина.
— Ты почему не готова? — любимый кивает на халат, который я надела ещё утром. — Забыла о наших планах?
— Не за-би-я, — болтаю с набитым ртом, заставляя любимого улыбнуться и поцеловать в лоб, притянув к себе.
— Если не хочешь, чтоб поймали всю нашу рыбу, то предлагаю выдвигаться прямо сейчас.
— Дай яблоко доесть, ладно? — обиженно поджимаю губы, и Егор кивает, продолжая улыбаться.
Да знаю я, что смешно выгляжу: щёки как у хомяка, губы будто накачаны филлером, а нос как у боксёра Тайсона. Такая себе красавица. А что поделать? Мне, вообще-то, рожать через десять дней.
* * *
В машине Егора жарко. Я обмахиваю лицо ладонью, несмотря на работающий в салоне кондиционер. Посмотрев в мою сторону, Егор регулирует температуру кондиционера, понижая её на несколько градусов. И мне становится хорошо, в отличие от любимого, ведь ему явно прохладно. Ещё я всё время кручусь на сиденье, не зная, куда деть свои отёкшие ноги.
Я так устала от своего большого живота и неуклюжести, что с трудом жду приближения родов. Мечтаю о том, как в скором времени я снова стану стройной и грациозной ланью: смогу спать на животе, нагибаться, чтоб нормально обуться и просто не просыпаться по ночам овер дофига раз, чтоб сходить в туалет по-маленькому. Не думала, что буду мечтать о таком, ведь моя первая беременность протекала гораздо лучше, без особого дискомфорта. Правда, тогда мне было на десять лет меньше.
— Устала? — спрашивает Егор, скосив взгляд в мою сторону.
— Когда мы уже приедем? — недовольно бухчу. И зачем нам нужна эта дурацкая рыбалка? Мы же едем уже бог знает сколько времени и всё никак не приедем.
— Ты же сама попросила свозить тебя на рыбалку, — улыбается Егор, а я хочу показать ему язык, мол, какой он зануда. И вдруг вспоминаю, что мне уже тридцать один вот-вот исполнится. Надо бы вести себя как взрослая.
Когда машина съезжает с главной дороги на второстепенную, и мы едем по бездорожью, я оживаю, увидев далеко на горизонте речку. На наконец-то! Мы добирались к ней два часа, а по ощущениям будто целый день.
Выбрав удобное место под кроной одного из деревьев, Егор останавливает машину. И помогает мне выйти на улицу. Пока я разминаю затёкшие конечности и шею, любимый достаёт из машины специальный стул со спинкой. И ставит передо мной. Но я же вредная, да. Качаю головой и хожу по берегу, смотрю, как золотистые лучики солнца танцуют на гладкой поверхности речки.
В скором времени Егор присоединяется ко мне. Вручает удочку, на крючок насаживает червяка и показывает, как нужно забрасывать удочку, чтоб она оказалась как можно дальше от берега.
— Теперь нужно ждать, когда клюнет, — подмигивает мне Егор и сдерживает улыбку, когда я хватаюсь за поясницу и иду к стулу, перекатываясь с одной ноги на другую, как уточка. — Есть хочешь?
— Хочу, — отвечаю поспешно и чувствую, как внутри отзывается желудок. Есть я люблю, а в последнее время — так тем более. Всё время что-то жую, почти как корова.
Егор готовит для меня бутерброды и нарезает овощи на салат. Удобно устроившись на стуле и вытянув вперёд ноги, я с особой жадностью уничтожаю два бутерброда подряд. Запиваю всё это дело колой.
— Смотри. Клюёт! — тычу пальцем на вибрирующую удочку и с замиранием сердца наблюдаю, как Егор пытается достать из реки “нашу добычу”.
Увидев на крючке маленького карася, не больше моей ладони, я пускаю слезу. И прошу Егора отпустить рыбку. Удивившись, Егор всё-таки отпускает рыбу обратно, в реку. Смотрит на меня с высоты своего роста.
— И зачем мы приехали на рыбалку, — звучит риторический вопрос Егора, но я всё равно отвечаю, что рыбалка — это предлог поехать на природе, меня давно тянуло оказаться подальше от людей. — Может, поедем домой? Не устала?
— Шутишь? — усмехнувшись, киваю в сторону машины. — Палатку доставай. Скоро начнёт темнеть, а тебе ещё костёр разводить, чтобы он отпугивал диких зверей, которые надумают стащить мои бутерброды.
— Уверена, что хочешь остаться с ночёвкой? Юль, подумай хорошо, вдруг рожать, а мы в двух часах езды от столицы. Рискованно.
— Мне рожать через десять дней, трусишка, — смеюсь беспечно и уже через секунду мою поясницу простреливает адской болью: — Ой!
Вскрикнув, я натыкаюсь взглядом на перепуганное выражение лица Егора.
— Это было не смешно, Юль, — смотрит исподлобья. — Или ты не шутила?
Поджав губы, качаю головой. И когда пытаюсь подняться со стула, чувствую, как внизу живота будто что-то лопается, а по ногам начинает течь тёплая жидкость.
Сердце гудит как паровоз. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Мысленно себя успокаиваю. У нас есть два часа добраться до столицы, а если Егор немного втопит педаль газа в пол, то уже через полтора часа я могу себе благополучно рожать под присмотром медиков. Это же роды, да?
— Любимый, ты только не паникуй. Успокойся, ладно? Я, кажется, рожаю, — говорю Егору и с опаской поглядываю в его сторону.
— Шутишь?
— Не шучу!
— Юль, не смешно. Правда!
— Блин, Егор, да рожаю я. Ай…
Только успеваю вскрикнуть, как Егор вмиг оказывается возле меня. Обняв за талию, пытается отвести к машине.
— Юль, дыши. Вдох носом, выдох ртом. Всё будет хорошо, моя любимая девочка. Ты только не волнуйся, — подбадривает меня Егор, помогая залезть в машину.
Усмехаюсь через боль, потому что схватки как-то быстро усиливаются, а интервалы между ними резко сокращаются.
— Мне кажется, ты волнуешься больше меня, — говорю Егор, в награду получаю перепуганный взгляд любимого.
— Конечно, волнуюсь. Да, млять… Юля, я боюсь! У меня не каждый день рожает любимая женщина, да ещё и вдали от цивилизации. И нахрена я повёлся на твою рыбалку, — причитает любимый, запуская двигатель авто. Про палатку и стул мы благополучно забыли, да и бог с ними.
— Потому что ты меня любишь и не можешь отказать. Всё делаешь, как я скажу, — пою елейным голосом, стараюсь не показывать любимому, как мне на самом деле больно, а то он ещё больше испугается.
— Надо быть с тобой строже. И держать в ежовых рукавицах, — отвечает Егор, повышая скорость на коробке передач.
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Егор
— А-а-а-а…. Егор, я больше не могу! Ты можешь остановиться? — её голос на надрыв вбивается мою голову звонким звуком.
Утопив педаль газа максимально в пол, я ненадолго оборачиваюсь. Смотрю на Юлю, свернувшуюся на заднем сиденье едва не в клубок. Ей больно. Я чувствую её боль каждой живой клеточкой своего организма. И злюсь на самого себя за то, что мы оказались в такой дурацкой ситуации!
— Юль, потерпи ещё чуть-чуть. До столицы осталось не больше часа езды, — прошу ласково и про себя молюсь богу, пусть пошлёт моей девочке хоть немного облегчения. Сил нет смотреть на то, как она корчится от схваток на заднем сиденье.
— Я не могу, Егор. Я рожаю. Не видишь? А-а-а…
Стиснув зубы, вбиваю в навигаторе “Больница” и жму на кнопку “Искать рядом”. Карта выдаёт мне один вариант в пяти минутах езды при такой скорости, с которой мы сейчас движемся. Это удача! Нестоличная клиника, в которой должна была рожать Юля, но всё-таки лучше, чем если она станет рожать посреди поля.
Млять…
В этой патовой ситуации мы оказались из-за меня. Ладно Юля беременная, под конец беременности чудить стала как ребёнок, но я же взрослый мужик и с головой всё нормально. Но повёлся на поводу у любимой женщины, потакая всем её капризам. Не нужно было ехать на эту дурацкую рыбалку. Юля меня уговаривала: “До родов ещё десять дней. Не меньше! А мальчики вообще рождаются немного позже, чем ПДР”. Да чушь это всё! Мой пацан имел всех в виду. Захотел на свет божий и плевать ему на всякие ваши там “ПДР”.
Свернув с трассы на перекрёстке, внимательно смотрю на навигатор. Еду, строго следуя указаниям карты. Вот тут сейчас повернуть налево, потом прямо и ещё один поворот налево.
— Егор, у меня, кажется, начались потуги, — рычит через зубы Юля.
— Ещё рано. Это только схватки, Юль. Не забывай глубоко дышать. Давай вместе. Глубокий вдох носом. Выдох через рот…
— Ты не слышишь меня? Нет? Я говорю, потуги. Р-р-р, — сцепив зубы, рычит как тигрица. И я вижу в зеркале на лобовом, что Юля уже лежит на спине и ноги согнула в коленях. Неужели реально потуги? — Это называется стремительные роды, Егор! Так что готовься встречать своего сына САМ! Ты не успеешь доехать до больницы.
— Юля, я не врач! Я не смогу принять роды, — кричу от испуга и ещё сильнее сжимаю пальцами руль. — Потерпи два километра. Мы почти приехали в какую-то сельскую больницу.
Стараюсь игнорировать чувство паники. Но не получается, чёрт! Меня трясёт всего от мысли, что любимая должна вот-вот родить. И не где-нибудь в больнице, а у меня в машине! Тут малого того, что нет ни одного врача, так ещё нет чистых полотенец и горячей воды, или что там нужно в родах?
Притормозив машину возле одноэтажного здания, с трудом напоминающего больницу, выскакиваю из авто. Распахиваю заднюю дверцу и прошу Юлю подождать меня две минуты. Сбегаю за врачом и вернусь. Юля едва кивает. И моё сердце пропускает мощный удар. Выглядит Юля очень слабой: мокрая вся от пота, волосы разметались по сиденью, а грудь тяжело вздымается, не говорю уже про то, что увидел кровь на одежде любимой.
Так быстро я ещё никогда не бегал, как бегу сейчас. Кажется, из лёгких выбивается весь кислород, когда я со всей силы тарабаню в закрытую дверь. Стучу и стучу. В одном из окон горит свет, значит, здесь кто-то должен быть!
— Откройте! — кричу, продолжаю стучать кулаками по двери. — Откройте! У меня жена рожает!
Я не сдаюсь. Продолжаю стучать. Ненадолго оборачиваюсь, чтоб посмотреть на машину со включёными фарами — ничего не понять, но, надеюсь, Юля не отключилась!
За дверью слышатся шаги. Оборот замка. Ещё один. Пожилая женщина, настоящий “божий одуванчик” смотрит на меня с удивлением, задрав голову.
— Ты чего орёшь? Я старая, но не глухая. Хожу медленно. Пока дошла, — причитает старушка, не такая уж “одуванчик”, потому что вижу в руках женщины охотничье ружьё.
Сглатываю неожиданно подкативший под горло ком.
— У меня жена рожает. Там, в машине, — обернувшись, киваю в сторону машины.
— А я что? Я не акушерка! — бурчит старуха.
— Но вы же медик, да?
— Почти, — как-то странно ухмыляется, но я не хочу сейчас об этом думать.
— Помогите нам, пожалуйста!
— Повторяю вам, молодой человек: я не акушерка! Роды принимать не буду!
— Ну, хотите я перед вами на колени стану? Хотите? — упав на колени, смотрю на старушку с мольбой в глазах и чувствую, как по моим щекам катятся слёзы, но мне плевать на это. Я очень боюсь потерять Юлю и сына. — Хотите мою машину? Вот ту чёрную, видите за моей спиной?
— Тот большой джип? — спрашивает старушка и я киваю. Она раздумывает пару секунд. Оживает. — Ладно, веди сюда свою жену. Будем принимать роды!
На радостях я готов расцеловать старушке руки, что почти и делаю!
— Да ладно тебе, веди уже свою жену! Твоей машины мне будет достаточно, — усмехается старушка и распахивает дверь настежь.
Подскочив с колен, бегу к машине. Юля тяжело дышит. Глаза закрыты. Аккуратно беру её за руку. Жива. Слава богу! Я так испугался, когда её только увидел.
— Юленька, всё хорошо. Мы приехали в больницу. Тебя уже ждёт врач. Сейчас будем рожать! — произношу впопыхах и тяну руки к любимой, чтоб помочь ей подняться с сиденья.
С огромным трудом Юля выползает из салона. И только ступает на землю, как у неё подкашиваются ноги. Чуть не падает! Не растерявшись, я подхватываю Юлю на руки. И на полусогнутых несу её в больницу. Тяжёленькая моя девочка, а с виду такая стройная. Какой же там богатырь собирается вот-вот родиться?
* * *
Егор
Расхаживаю по тёмному коридору вперёд-назад. От бессилия и беспомощности готов рвать на своей голове волосы. Юля кричит. И каждый её крик вбивается в моё сердце острым ударом. Меня трясёт всего. Я плохо соображаю, чем могу помочь. В такой растерянности мне ещё никогда не приходилось быть. Обычно я всегда знаю, что и как делать, но не в этой ситуации, когда за дверью рожает любимая женщина.
В скорую позвонил. Пообещали приехать. Я сомневаюсь в профессионализме странной старушки, которая согласилась помочь принять роды. Но иного выбора у меня нет. Я не то что не смогу принять роды, я сознание потеряю, когда увижу, как рождается мой сын. Стыдно признаться, но к этому меня жизнь не готовила.
— Папаша, иди сюда! — слышится голос старушки, но я на месте стою как вкопанный. И женщина кричит громче прежнего.
Прихожу в себя. Открываю дверь и вижу на кушетке измученную Юлю. Стараюсь игнорировать кровь, которая просто повсюду, как мне кажется.
— Да иди ты уже сюда, — рычит на меня старушка. — Как делать детей, так вы все смелые! А как помочь, так сразу в обморок падаете. Да иди сюда, не бойся.
На ватных ногах я приближаюсь к кушетке. И только сейчас замечаю, что в руках у женщины ребёнок. Маленький такой и весь покрыт каким-то белым налётом. Ручки и ножки подозрительно синюшного оттенка.
— Возьми вот этот нож и перережь пуповину, — командует старушка, кивая на небольшой столик, где лежат медицинские инструменты.
Всё как в бреду. Словно это не я подхожу к столу, беру в руки упомянутый нож. И разрезаю им пуповину.
В комнате странно тихо. Ребёнок же должен кричать, да? А сын не кричит. И от испуга я хватаю женщину за руку, спрашиваю у неё, что с ребёнком.
— Да угомонись ты, бешеный. Дай ему немного времени, — бурчит на меня старуха. И я вижу, как она подходит с моим сыном к умывальнику, как открывает кран с водой и, зачерпнув ладонью воду, водит рукой по спине моего ребёнка.
Только собираюсь крикнуть: “Что вы делаете?”. Как раздаётся тихий плач моего сына. И слёзы радости градом катятся по моим щекам.
Не могу отвести взгляд от сына. Мир будто перевернулся в этот миг, когда он впервые закричал. Я всё ещё стою на месте и не осознаю, что стал отцом. Во второй раз!
Наблюдаю, как старушка укладывает малыша Юле на грудь. А я, не сдерживая эмоций, растираю ладонями лицо, будто пытаюсь прогнать из головы морок. Пытаюсь проснуться.
— Егор, иди к нам, — слабым голосом произносит Юля и я медленно приближаюсь к кушетке. Становлюсь у изголовья. Склоняюсь над Юлей. — Посмотри на наше маленькое чудо.
— Очень красивый малыш, — соглашаюсь и уже через минуту оказываюсь стоять за дверью. Меня опять выгнала старуха, потому что “она ещё не закончила” вести роды.
Оказавшись в коридоре, размашистыми шагами измеряю пустое пространство. И через окно вижу карету скорой помощи, которая вот-вот подъедет к больнице. Бросаю взгляд на часы. Прошло сорок минут с того момента, как я им позвонил. Быстро приехали, но уже не так важно — малыш родился и с ним всё хорошо.
Медики входят в больницу. И забирают Юлю с сыном, уносят на носилках в свою машину.
— Я поеду с вами, — говорю одному из медиков бригады скорой помощи.
Вдруг вспоминаю, что обещал старушке подарить свою машину. Достаю из кармана бумажник, нахожу там техпаспорт на машину.
— Это вам. Спасибо, что не отказали и помогли моей жене родить сына. Как и обещал, — вкладываю в ладонь старушку ключи от машины и техпаспорт.
Старушка что-то кричит мне вслед, но я уже её не слушаю. Бегу за медиками, пока они не уехали.
Мне разрешают сесть в кабину рядом с водителем. В кабине ещё есть третий мужчина, похоже, врач. Они общаются между собой, обсуждают роды моей Юле, будто это не я сейчас сижу вместе с ними и всё слышу.
Одна реплика заставляет меня побелеть. И испугаться.
— Погодите, это ваша Степанова, так она — не врач? — переспрашиваю у мужчин, всё ещё не могу поверить в то, что роды у моей Юли принимала сторож фельдшерского пункта.
— Да сторож она, — усмехается мужчина, который не за рулём. — Да не боись, — похлопывает меня по плечу.
— Всё же хорошо получилось, — подключается водитель.
— Степанова давным-давно была фельдшером и, поверь мне, роды принимала и не одни. Так что вам с женой очень повезло, — успокаивают мужики, но мне легче не становится.
От злости на самого себя хочется застрелиться.
Млять! Как я мог такое допустить, а? А если бы роды у Юли были бы сложными, вдруг экстренное кесарево или ещё чего? Чем бы помогла сторож фельдшерского пункта, хоть в прошлом и работала фельдшером?
* * *
Скорая помощь привозит нас в столичную клинику. И Юлю сразу определяют в палату для рожениц. Мне удалось договориться за одноместную палату повышенного комфорта. Также мне разрешили ненадолго остаться со своей семьёй — на один-два часа, но я и этому рад до безумия.
В палату входит медработник, держа в руках поднос.
— Ужин, — говорит девушка, одетая в медицинский брючный костюм. — Папочка, покормите свою мамочку, а ребёнка можете пока положить в кроватку — никуда не сбежит.
Усмехнувшись, девушка выходит из палаты, оставляя нас втроём.
Я держу на руках сына, уже в плотно замотанной пелёнке и в шапочке. Малыш сладко спит. И во сне его губы шевелятся. Такой крошечный — боюсь уронить, и держать крепко боюсь — вдруг не рассчитаю силы и причиню ему боль.
* * *
Юлия
Я засыпаю под голос любимого. Знаю, он скоро уйдёт, а потому крепко держу Егора за руку, не хочу отпускать. Веки наливаются свинцом, а тело уставшее — я будто вагоны разгружала всю ночь — так всё болит и ноет почти каждая мышца.
— Я люблю тебя, — сквозь сон слышу голос Егора и чувствую, как его губы прижимаются к моему лбу.
Бормочу в ответ, что тоже люблю и, выпустив из пальцев руку Егора, переворачиваюсь на другой бок. Засыпаю в одну секунду. И даже глазом не успеваю моргнуть, как меня будет плач ребёнка. Подскакиваю на ноги, забывая об усталости. Достаю малышка из кювеза, подхватываю на руки и кормлю грудью. Молоко ещё вроде как нет, но первые несколько суток ребёнок всё равно наедается — читала незадолго до родов.
Смотрю на сына, и глаз не могу отвести. Он такой красивый, что захватывает дух. Пока не могу понять, на кого он похож. Волосы тёмные, густые, немного вьются на лбу и затылке. Тёмные брови и тёмные глаза, хотя у детей цвет глаз может современен поменяться — тоже читала. Хотя вряд ли у сына будут такие же голубые глаза, как у его отца. В этом я почему-то даже не сомневаюсь.
Прижавшись губами к моей груди, сынок быстро успокаивается и засыпает. Я борюсь с желанием лечь на кровать вместе с сыном, потому что боюсь причинить ему вред, когда буду спать. Вдруг случайно зацеплю рукой или же прижмусь слишком плотно. Знаю, много женщин спят вместе со своими детьми и ничего плохого лично я в этом не вижу, но меня нереально трясёт от возможных последствий. Пусть чуточку подрастёт, а я привыкну к материнству. Пока что я ещё с трудом осознаю, что стала мамой, что с малышом мы теперь вместе.
Уложив сына в кювез для новорождённых, я возвращаюсь на кровать и засыпаю. А утром с первыми лучами рассвета распахиваю глаза и вижу склонившийся над моим ребёнком мужской силуэт.
— Егор, — шевелю пересохшими губами, пытаюсь проморгаться и уже через мгновение до меня доходит, что это Тагир! С испугом вскакиваю с кровати, но получается не так быстро, как мне того хотелось бы. — Отойди от него!
Тагир игнорирует. И берёт моего спящего сына на руки. Вижу, рассматривает всего. Целует в лоб.
— Ты не слышал, что я сказала? Отдай моего ребёнка, — тяну руки к сыну, но Тагир поворачивается ко мне спиной. И тогда я обхожу Батурина, чтоб снова стать перед его лицом. — Тагир, отдай мне моего сына. Сейчас же!
— Ш-ш-ш, ты его разбудишь, — отвечает шёпотом, на меня даже не смотрит. — У тебя есть десять минут собраться.
— Я никуда не поеду, — цежу через зубы. — Если ты сейчас не вернёшь сына, я вызову охрану. И вообще, как ты здесь оказался? Кто тебя пропустил?
— Если ты про тех двух дебилов, которых к тебе приставил Астахов в качестве охранников, то можешь особо не рассчитывать. Они тебе не помогут, — отвечает Тагир и по моей коже бежит мороз. — Повторяю, Юлия. Десять минут. И я выхожу из палаты вместе с сыном. Либо ты идёшь с нами, либо остаёшься здесь… Одна!
— Но он не твой сын. Ты не можешь его забрать. Он не твой сын! Я все эти девять месяцев была беременна не от тебя, долбаный ты псих!
Цокнув языком, Тагир говорит, что минута уже прошла и через девять оставшихся он, как и обещал, выйдет из этой палаты вместе с сыном: со мной или без меня.
Время на раздумья практически нет. Я не могу закатить истерику, как раньше, и надавить на жалость. Мой главный козырь против Батурина — наследник — теперь в его руках. Поэтому мне ничего другого не остаётся, как перестать ругаться с Тагиром и начать собираться.
Внутри меня всё горит огнём. Злость отравляет. Я стискиваю челюсти и стараюсь не думать, что будет потом. Сейчас главное — не потерять сына. Мысленно обещаю себе, что Тагир ответит за это. Наступит день, и Батурина настигнет карма за все его грехи.
* * *
Протянув руку, Тагир помогает мне забраться в автомобиль. Я пренебрежительно смотрю на его ладонь и забираюсь сама.
— Куда мы едем? — оказавшись внутри машины, Тагир всё-таки отдал мне сына, а потому я держу его на руках и прижимаю к себе, боюсь отпускать. Вдруг Батурин сейчас передумает и выкинет меня где-нибудь по дороге, как отработанный материал.
— В клинику о которой я тебе говорил.
— Зачем нужен этот переезд? Мы с сыном были в нормальных условиях! Ты не понимаешь, он ещё маленький. Родился чуть больше двенадцати часов назад.
Тагир не считает нужным мне отвечать. Наградив меня пренебрежительным взглядом, Батурин командует водителю трогаться.
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— Юлька, он такой хорошенький. Я не могу, едва держу себя в руках — так хочется всего затискать, зацеловать, — говорит Рита, склонившись над кювезом, где лежит мой сын.
— Своего родите с Эриком и не сдерживайтесь, — выдаю с усталой усмешкой на губах.
Повернув голову в мою сторону, Ритка пробегается по мне скептическим взглядом.
— Мы знакомы только два месяца. Ничего серьёзного, — пожимает плечами.
— Настолько ничего серьёзного, что ты переехала жить к нему спустя два месяца после знакомства.
Щёки подруги покрываются румянцем. И я вижу, как она хочет что-то сказать, но обдумывает слова.
— Юль, мне кажется, что я уже…
— Что "уже"? Беременная? — округляю глаза и когда Ритка кивает, я расплываюсь в широченной улыбке: — Ты бы хоть тест на беременность сделала.
— Я сделала вчера вечером. Вторая полоска бледно-розового цвета и появилась не сразу.
— Рит, это оно, — заявляю с уверенностью в голосе.
— Думаешь?
Теперь настаёт мой черёд кивать, и тогда подруга в считаные секунды оказывается рядом со мной на кровати. Обняв за плечи, прижимается к моей голове своей головой. И нам так хорошо в этот момент. Мы понимаем друг друга без слов. Врёт тот, кто считает, что женской дружбы не бывает — мы с Риткой тому стопроцентное опровержение, дружим ещё со школы, а это уже больше двадцати лет!
— Юль, почему ты опять вернулась к Тагиру? — спрашивает шёпотом, зная, что в палате может быть установлена прослушка.
— Это временно, надеюсь.
— Тимур, — кивает в сторону кювеза, — всё-таки оказался сыном Батурина?
Я зажмуриваюсь. И чувствую, как по щеке катится горячая слеза. Она обжигает.
— Я не верю в это. Тагир подделал тест ДНК, — выдаю через боль.
— А Егор знает?
— Мы с ним не общались с того самого дня, как оказались в этой клинике. Думаю, Батурин его просто не пустил. Не зря же этот псих отобрал у меня мобильный телефон. Я до сих пор в шоке, что он позвонил тебе и разрешил ко мне приехать.
— Пусть бы только попробовал не разрешить, — грозит кулаком Рита и я натянуто улыбаюсь. Подруга всегда была такой смелой, когда дело касалось Батурина. Я даже иногда завидовала её храбрости, потому что были моменты, когда от страха я превращалась в послушную и безмолвную куклу.
— Юль, что передать Егору?
В моей голове зреет план. Возможно, он опасный, но попробовать стоит.
Осмелев, прошу Риту взять пустышку Тимура и отдать её Егору. Сперва подруга не понимает, что я задумала. Но когда до неё доходит, что с помощью пустышки можно будет сделать тест ДНК на отцовство, Ритка оживает. Подходит к кювезу и достав оттуда голубенькую пустышку незаметно прячет её в свою сумку. Не уверена, что в палате нет камеры видеонаблюдения и Тагиру не доложат обо всём, что сейчас происходит. Но я же упрямая, да. И буду бороться за своё счастье до конца.
— Ещё передай Егору, что я его люблю, — говорю подруге перед тем, как она собирается уйти.
Ритка не выдерживает, и я вижу, как по ещё щекам катятся слёзы.
— Не плачь, — успокаиваю Ритку. — Тебе это может быть вредным.
— Юль, я просто не могу. Да сколько ещё это будет продолжаться?
— Рит, не надо сейчас про это. Я не готова говорить на эту тему.
Растерев по щекам слёзы ладонями, Ритка быстро надевает на лицо беззаботную маску. Смотрит на моего малыша. Едва заметно улыбается.
— А Тимур на тебя похож, Юль.
— Серьёзно?
— Да, — утвердительно говорит Рита. — Я его как увидела, то сразу поняла, что передо мной младшая копия твоего отца. Не зря же ты его решила назвать Тимуром. Папа, наверное, счастлив.
— Очень, — соглашаюсь я, вспоминая, как позвонила отцу и поздравила его с рождением внука Тимура. Папа плакал — на радостях, конечно же.
* * *
После ухода Ритки даю волю слезам. Не хотела плакать при подруге, потому что ненавижу выглядеть в глазах близких людей ничтожеством. Но сейчас, когда Тимур крепко спит в своей “кроватке”, я сворачиваюсь калачиком и закусываю зубами палец, чтоб не выть громко, как побитая собака. Хотя ощущение, что побитая собака чувствует себя лучше, чем сейчас себя чувствую я.
Не знаю: специально Батурин за мной следил или же это случайность, но через несколько минут после ухода подруги в палате открывается дверь. В носу начинает щипать от знакомого древесного запаха одеколона, к которому я ничего не могу испытывать другого, как отвращение.
Может прикинуться, что сплю и Батурин быстренько уйдёт?
Глупо притворяться, но это лучшее, что я сейчас могу придумать. А потому я зажмуриваюсь и не издаю ни звука, даже когда подо мной начинает пружинить матрас.
Чувствую, как на моё плечо ложится крупная ладонь мужа, а кожу щекочут короткие волоски. Целует. И я вздрагиваю. Пытаюсь отодвинуться от Тагира на другой конец кровати.
— Ты никогда не умела притворяться, — усмехается Батурин, заставляя меня всю кипеть от негодования.
Притворяться, что я сплю, больше не имеет никакого смысла. С грацией подстреленной лани я вскакиваю с кровати и на слабых ногах потихоньку пячусь к стене.
Вижу зажатую между пальцев голубую соску Тимура. Ту самую, которую я незаметно сунула Ритке, чтоб подруга передала её Егора. Отчего к горлу подкатывает противный ком и мне становится нечем дышать. Получается, моя палата всё-таки напичкана камерами видеонаблюдения и, как только подруга вышла за её пределы, у неё сразу же отобрали вещдок? Наверное, да. Иначе другого объяснения — каким образом у Батурина оказалась соска Тимура — я не имею.
— Никак не можешь смириться с тем, что я биологический отец Тимура? — холодным взглядом Батурин приколачивает меня к стене. — Скажи, Юля. Что должно произойти, чтобы ты смирилась с правдой? Хочешь, мы сделаем хоть тысячу тестов ДНК, хочешь? Или смотри, мне ничего не стоит поменять своего отношения и лишить тебя материнских прав. После неудачной попытки суицида мне не составит труда обратиться куда нужно, чтобы тебя признали психически нездоровой. А затем в судебном порядке тебя лишили дееспособности на законных основаниях. Как думаешь, разрешит ли суд остаться малолетнему ребёнку с невменяемой матерью, хм?
— Ты не сделаешь этого, — уверенно качаю головой, хотя сама ни в чём не могу быть уверенной. От этого дьявола можно ожидать абсолютно всё!
Лениво поднявшись с кровати, Тагир медленно приближается ко мне. А я стою на месте, боюсь пошевелиться и ощущая, как дрожат ноги. Потому что в чёрных глазах Батурина я вижу гнев и решительность. Минуту назад он не соврал. Он действительно пойдёт на всё, чтоб отобрать у меня МОЕГО сына!
Остановившись напротив, Тагир тянется к моему лицу рукой, чтоб уже через мгновение сжать мои скулы пальцами. До боли! С силой Батурин заставляет меня повернуть голову влево и посмотреть на кювез с малышом.
— Смотри, Юля! Хорошенько посмотри на ребёнка и запомни его каждую чёрточку лица, потому что через минуту я выйду из этой палаты вместе с ним! А ты останешься здесь одна. И никто к тебе не придёт на помощь. Никто даже не заглянет в палату, поверь мне. Ты захлебнёшься слезами, утонешь в своём горе и останешься одна. Я тебе это обещаю.
От отчаяния я готова упасть на пол и, если потребуется, валяться в ногах Тагира, умоляя мужа не делать этого. Я не перенесу, если он разлучит меня с сыном. Но в один момент Тагир вдруг меняется в лице. Добреет. Перестаёт сжимать пальцами мои скулы и теперь гладит лицо обратной стороной ладони.
— Испугалась? — спрашивает без злобы, и я киваю. — Юля, не заставляй меня показывать свою плохую сторону. Ты же понимаешь, что если ты мне не отставишь выбора, то я сделаю так, как только что тебе сказал. Перестань играть со мной в игры. И папаше своему передай, пусть не суёт свой нос в мои дела. Я поставил его на должность директора своей фирмы не для того, чтобы он копал на меня информацию, искал компромат. Моё терпение висит на тонком волоске. Если вы, Сабировы, продолжите вставлять мне палки в колёса, то я не пожалею никого. Поняла?
Мне не остаётся ничего другого, как со всем согласиться. Тагир не блефует, и я знаю это, как никто другой.
— А сейчас подотри сопли и приведи себя в порядок. Я договорюсь, чтобы завтра к тебе приехал стилист.
— Зачем?
— Не хочу, чтобы в день выписки моего сына из роддома жена выглядела как несчастная дешёвка. Ты Батурина и должна соответствовать своему мужу! Ты королева, а не размазня!
* * *
В день выписки Тимура из роддома ко мне в больницу приезжают стилист и две её помощницы. Будто я сейчас нахожусь не в больнице, а в особняке Батурина, женщины заносят в палату сумки и платья. Медсестра, с которой мы успели подружиться за те несколько дней, что я нахожусь в клинике, искоса поглядывает за беспределом, который царит вокруг. А я лишь развожу руками.
Надо мной колдуют в три пары рук, чтоб через пару часов я выглядела как настоящая королева. Даже корсет затягивают на талии, чтоб скрыть небольшой живот после родов — не туго, но всё-таки я едва дышу.
Мазнув кисточкой по моим губам и улыбнувшись, стилист отсыпает щедрые комплименты, мол, какая я красивая. Хочется закатить глаза на весь этот фарс. Ведь за комплимент Батурин тоже заплатил или это всё-таки был экспромт?
С трудом дожидаюсь, когда в палате закроется дверь с обратной стороны и я останусь одна. Ну почти одна. Со мной ещё медсестра.
Установив зрительный контакт с медсестрой, киваю ей в тот угол комнаты, который не попадает под обзор камеры видеонаблюдения. Умница, сразу поняла, что я от неё хочу. Сунув в руки медсестре пару золотых серёжек, я прошу у женщины дать мне позвонить — один звонок на несколько секунд. Немного сомневаясь женщина всё-таки даёт свой телефон, и я закрываюсь с ним в туалете.
Оглядываюсь. Куда б тебя спрятать, а? Взгляд падает на туалетный бачок. Идеально же! Ощущая себя “закладчицей” сдвигаю в сторону крышку бачка и запихиваю внутрь хорошо запечатанный пакетик. Жду, когда булькнет. Крещусь. Пусть эта соска окажется победоносной, Господи!
Быстро печатаю сообщение Егору. И хорошо, что я знаю наизусть номера телефонов самых близких людей. На прелюдии времени нет, поэтому ограничиваюсь тремя короткими предложениями. Сообщаю, где и что забрать. Дождавшись, когда сообщение отправит оператор, чищу последнее СМС в телефоне. Мои серёжки с бриллиантами шикарные и медсестра может с ума сходить от моей щедрости, но перестраховаться — я обязана. От Батурина можно ожидать всякое!
Со спокойной душой выхожу из уборной, возвращаю медсестре телефон, и в этот момент в палате открывается дверь. Тагир появляется на горизонте, будто вплывает в открытое море адмиральский фрегат — уверенным ходом и только вперёд.
Увидев меня в длинном платье с разрезом до середины бедра, Тагир одобрительно улыбается. Фокусирует взгляд на глубоком вырезе лифа и я кривовато ухмыляюсь. Да, Батурин, там есть на что посмотреть, только тебе теперь и остаётся что смотреть. Трогать меня ты точно больше не будешь!
— Ты обворожительна, — приблизившись, Тагир берёт меня за руку, чтоб уже через мгновение поднести её к своим губам и поцеловать.
Из выписки Тимура Батурин устраивает настоящее шоу: засыпает роддом цветами, всем сотрудникам дарит по пакету с презентом и как вишенка на торте — фотосессия. Насилу терплю этот спектакль. И хоть меня это всё жутко раздражает, играю я как настоящая прима в театре. Не придерёшься!
* * *
Я кормлю Тимура грудью, когда в спальню вваливается Батурин. Время почти полночь. Тагира не было дома почти целый день: как только мы приехали в коттедж после больницы, Батурин сразу же испарился.
— Моя Мадонна с младенцем на руках, — усмехается Батурин, присаживаясь рядом со мной на кровать.
Игнорируя присутствие Тагира, как и запах женских духов, от которых у меня щипает в носу, я смотрю на сына. А сын смотрит на меня, будто изучает черты моего лица. Хотя Тимуру чуть меньше недели отроду и вряд ли он может меня видеть так отчётливо, как вижу его я.
— Как поживает мой наследник? — Батурин пытается заглянуть через мою руку, но я вовремя поворачиваюсь к нему спиной.
— Не дыши на ребёнка перегаром, — бурчу недовольно.
— Прости, дорогая жёнушка. Я немного отпраздновал вашу выписку из роддома. Так как себя чувствует сын?
— МОЙ сын чувствует себя хорошо.
— А мой?
— А твой ещё не родился, — язвлю я, зная, что Тагир мне ничего сделает, разве только рассмеётся. У него же всё и везде схвачено, а как же!
Тагир и правда смеётся, отчего Тимур испуганно хлопает глазками и вот-вот заплачет.
Свободной рукой хватаю с кровати подушку и бросаю её в Тагира.
— Закройся. Ты своим диким ором пугаешь Тимура.
— Понял, прости, — Батурин повержено поднимает руки ладонями вверх, мол, он сдаётся.
Не выдержав присутствия Тагира в непосредственной близости, я поднимаюсь с кровати и ухожу в другой конец комнаты. Держу Тимура на руках. Делаю вид, что качаю, хотя сынок уснул ещё во время кормления.
Через несколько минут раздаётся храп Батурина. Убедившись, что чудовище крепко спит, я беру с собой подгузник на смену и пачку влажных салфеток, и выхожу из спальни. Тихо закрываю за собой дверь.
Прячусь от пьяного Тагира в детской комнате, где жила Анечка. Не знаю, к счастью, или нет, но дочка сейчас живёт у моих родителей — так захотел Батурин. Но комната до сих пор хранит запах десятилетней девочки. Каждый сантиметр вокруг напоминает о ней, отчего я пускаю слезу. Но практически сразу беру себя в руки, помня, что ломаться и быть слабой я не имею никакого права, хотя бы ради маленького сына!
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— Мамина принцесса! Боже, как я по тебе скучаю, — улыбаюсь через боль, смотря на Анечку с экрана ноутбука.
Малышка показывает мне свои последние рисунки, на которых изображены: мама, папа, она и синий овал с тоненькими полосками и кружками внизу — похоже на коляску. Я с удовольствием рассматриваю всё, что вышло из под пера моей дочери и радуюсь, что несмотря на вынужденное расставание, Аня не утратила былой оптимизм. Не возвратилась в ту точку, с которой мы начинали несколько месяцев назад, когда стали мамой и дочерью.
Аня просит показать братика. И я ненадолго отхожу от ноутбука, чтоб достать с кроватки Тимура, взять его на руки и вернуться к столу.
— Какой хорошенький! Привет, братик, я твоя старшая сестра Аня, — важно заявляет малышка.
На заднем фоне появляется мама и увидев, что Аня общается со мной, тоже хочет немного поболтать.
— Как ты доченька? — спрашивает мама, когда Аня выходит из спальни, потому что её позвал дедушка.
— Нормально.
— Я так хочу тебя увидеть, — огорчённым тоном произносит мама и когда я отвечаю, что она сейчас на меня смотрит, мама добавляет: — Юль, может Тагир всё-таки сжалиться над нами и позволит увидеться?
От имени Батурина у меня всё переворачивается внутри. Я оборачиваюсь, чтоб оглянуться. Приказываю себе не паниковать, ведь в спальне за мной точно никто не следит. Тагир хоть и псих, но не до такой же степени. Достаточно, что он отобрал у меня мобильный телефон и приставил своих людей контролировать каждый мой шаг, как только я оказываюсь за пределами этой спальни. Я вот даже удивляюсь, что он разрешил мне общаться с родителями через “Скайп”.
— Мам, лучше не трогать его сейчас. Я последние дни его толком и не вижу. Он приходит домой только ночевать, а утром едва не на рассвете опять уезжает.
— А что случилось?
Пожав плечами, я отвечаю маме, что почти ничего не знаю. Так… Слышала кое-что краем ухо. Какие-то проблемы: то ли на работе, то ли с госорганами, а может, всё вместе. По крайней мере, буквально вчера Тагир позволил себе наорать на человека, с которым говорил по телефону, пригрозив спустить с него три шкуры, если тот не разрулит ситуацию до конца недели.
— Юль, мы с отцом тебе не говорили, но папа нашёл кое-какие документы из чёрной бухгалтерии Тагира, сделал копии и передал их Егору, — от признаний мамы у меня по коже бежит мороз. Я же помню, как Батурин рычал на меня ещё в больнице. Обещал не пощадить отца, если тот не перестанет искать на него компромат.
— Мам, мне боязно за папу. Лучше бы он не вмешивался.
— Ах, доченька…
Мама вздыхает, и мы понимаем друг друга без слов. Отец непоколебим. Упрямый, как и я, точнее, это я в него пошла. Поэтому если мы с папой что-то вбили себе в голову, то нас уже не остановить. Это только вопрос времени.
— Сколько уже не виделись? — спрашивает мама, когда затянувшаяся пауза оказывается слишком долгой.
— Две недели, — хоть мама и не называет имя, я всё равно знаю, что она спрашивает о Егоре. — Надеюсь, скоро увидимся.
Молчу о том, что совсем недавно мне пришла весточка от Риты.
“Всё хорошо. Осталось чуть-чуть”, — коротко сообщила подруга, передав записку через прислугу, которая работает в доме Батурина.
Никакой конкретики, но я сразу поняла, что Рита хотела мне сказать. Соску, которую я оставила в сливном бачке унитаза в роддоме, Егор нашёл и теперь остаётся только ждать от него решительных действий.
— Наташа, иди сюда! — на заднем фоне появляется разъярённый отец. Мерит комнату размашистым шагом и размахивает руками.
— Я с Юлей разговариваю, погоди, — мама отмахивается от папы, как от назойливой мухи и это злит папу не на шутку.
— Наташа, потом поговоришь. Я не могу найти пистолет, который лежал в сейфе. Понимаешь? А в доме ребёнок! — рычит отец и мама вынуждена попрощаться со мной в спешке.
* * *
Тагир возвращается под вечер, как обычно, без настроения. Сухо поздоровавшись и даже не взглянув в мою сторону, Батурин скидывает пиджак на пол. И пока направляется в сторону ванной, на ходу расстёгивает пуговицы на рубашки.
Я с Тимуром лежу на кровати, кормлю малыша грудью. И теряюсь в догадках: что за дерьмо такое происходит с Батуриным, раз последнюю неделю он почти не живёт дома. Вряд ли у него появилась очередная любовница. Тагир раздражённый, выглядит уставшим, будто почти не спит. Помнится, когда у него возникала новая пассия, Батурин одаривал меня дорогими украшениями, словно извинялся. Сейчас же Тагир практически не общается со мной, но это к лучшему, конечно же.
К тому времени как Тагир выходит из душа, я уже уложила Тимура в кроватку и теперь сижу на маленьком пуфике перед зеркалом, расчёсываю волосы.
Быстрым шагом Батурин рассекает спальню, но наткнувшись взглядом на меня, вдруг передумывает и направляется к туалетному столику, где сижу я. Остановившись за моей спиной, Тагир кладёт ладони мне на плечи. Массажирует, хоть я об этом его и не просила даже.
Склонившись, отводит волосы с моего лица в сторону, чтобы коснуться губами виска.
— Я не уделяю тебе внимания в последнее время. Прости, милая, — говорит Тагир и я напрягаюсь, вытягиваюсь струной. А затем с замиранием сердца наблюдаю, как Батурин подходит к детской кроватке.
Вскакиваю вслед за Тагиром. На расстоянии наблюдаю, как Тагир касается пухлой щёчки моего сына. Как гладит её подушечкой большого пальца. Мне кажется, или Тагир действительно сейчас улыбается?
— Сын на тебя похож, — замечает Тагир, а я глотаю ком, подкативший к горлу. Молчу, хотя очень хочется ответить: “Хорошо, что не на тебя”. — Когда вырастит, будет таким же красивым, как и ты, Юля.
Убрав руку от щеки моего сына, Батурин поворачивается ко мне лицом. Неотрывно смотрим друг другу в глаза. Интересно, скажет что-то про моего отца? Уже в курсе, что папа спёр у него какие-то документы?
Но Тагир о моём отце даже не заикается! Возможно, он ничего не знает.
— Юль, у меня самолёт через два с половиной часа. Соберёшь мне пару рубашек и костюмов?
— Ты надолго улетаешь? — стараюсь не выказывать радости.
— Два-три дня, — сухо отвечает Батурин и, дождавшись, что я соглашусь собрать его дорожную сумку, Тагир выходит из спальни.
Когда за Тагиром закрывается дверь я едва не прыгаю до потолка. Спасибо, Господи! Нельзя радоваться чужому горю, но когда ты стоишь перед выбором: либо ты, либо тебя, любой нормальный человек поставит в приоритет своё счастье.
Через полчаса прощаюсь с Тагиром. Даже обнимаю его на прощание. А внутри меня в этот момент появляются странные ощущения, будто мы с Батуриным в последний раз в жизни обнимаемся. Я не знаю, что случится со мной завтра, но уверена, оно будет лучше, чем все последние дни. Интуиция меня ещё никогда не подводила!
— Лимон пойди съешь, — кривовато усмехается Тагир.
— Мне и так хорошо, — усмехаюсь ему в ответ. И мы понимаем друг друга без слов — всё-таки столько лет прожили под одной крышей, хоть были нелюбимыми.
— Я вижу. Ладно, я поехал, точнее, полетел.
— Пока, — подняв руку, едва заметно шевелю пальцами на прощание.
* * *
Утром просыпаюсь с хорошим настроением и полна сил. Устроив Тимура в детское автокресло, несу малыша с собой в ванную комнату. Так получается, что мы не расстаёмся с ним ни на минуту. Я параноик, знаю. Я боюсь положиться на кого-либо, когда речь идёт о моём сыне. Хорошо помня потерю дочери, я запретила себе чувствовать усталость!
Приняв гигиенические процедуры, кутаюсь в банное полотенце. И подойдя к малышу, склоняюсь над автокреслом.
Улыбаюсь Тимуру, а он внимательно смотрит на меня снизу вверх. Такой хорошенький, уже наел щёчки.
— Что, сынок, пойдём погуляем? Или нет… Сначала позавтракаем, а потом гулять, да? — ласково болтаю с сыном.
Переодевшись в джинсы и просторную футболку, беру на руки Тимура и спускаюсь с ним на первый этаж, в кухню. В спешке завтракаю, потому что с рождением сына уже привыкла делать всё быстро и за считаные минуты. И уже в скором времени выкатываю коляску на улицу.
Погода сегодня отличная. Солнце уже давно взошло, но пробиться из-за завесы облаков не может. Зато не так жарко, ещё и ветер дует в лицо.
Я только успеваю толкнуть коляску вперёд, как за моей спиной вырастает мужская фигура. Оглядываюсь и награждаю охранника презрительным взглядом. Вот нигде от них нет спокойствия, разве только в моей спальне! И хоть Батурин далеко от родного дома, его преданные псы стерегут жену хозяина, как свою.
— Можете держать дистанцию? Меня раздражает, когда вы приближаетесь ближе, чем на пять метров! — недовольно прыскаю я, но мужик с каменным лицом даже бровью не ведёт. Весь такой невозмутимый шкаф! И где таких только делают, или же, что им такого подсыпают, что они вели себя как бесчувственные роботы?
Не сказав ни слова, охранник всё же немного отходит назад и мне становится комфортнее дышать.
Толкая коляску вперёд, я прогуливаюсь во дворе коттеджа. Жалею, что не уговорила Батурина разрешить мне пользоваться мобильным. Возможно, всё же стоило попросить, ведь вчера вечером он был добрым, если так можно сказать. Вон даже Тимуру уделил внимание — впервые со дня его рождения.
Спустя двадцать минут прогулки замечаю какую-то суету возле ворот. Охранник раздвигает металлические створки в стороны, и во двор въезжает большая машина с фирменным логотипом какой-то компании. Ничего не понятно, но интересно!
Остановившись под кроной большого дерева, я наблюдаю за происходящим. И уже вскоре вижу, как машина тормозит недалеко от дома. Открываются дверцы, и на улицу выходят мужчины в униформе синего цвета и с кепками на голове.
Оборачиваюсь к своему охраннику. Спрашиваю у него, мол, а это что за цирк без клоунов пожаловал?
— Тагир Даянович приказал провести по всему дому и двору систему видеонаблюдения, — поясняет охранник, а я киваю ему. Ну кто бы сомневался! Странно, что со своей паранойей Тагир не сделал этого ещё несколько лет назад, а ограничился лишь парой камер в доме на первом этаже, одной во дворе, и ещё одной в коридоре на втором этаже.
Сочтя приезд компании по установке системы видеонаблюдения неинтересным, переключаю внимание на малыша. Проверяю не пора ли менять ему подгузник. Сынок начинает капризничать, и я возвращаюсь домой.
Оказавшись в своей спальне, быстро меняю Тимуру подгузник и кормлю сына грудью. Засыпаю вместе с ребёнком. Сплю я чутко, реагирую на каждый шорох. А потому, когда в комнате слышатся чужие шаги, я вмиг распахиваю глаза. Напрягаюсь, не понимая, кто себе мог позволить зайти в мою спальню без разрешения. Такое вправе делать только один человек и то он вчера улетел по важным вопросам, а все остальные — просто побояться.
* * *
— Тшш, не пугайся, — слышу голос Егор и сердце ухает вниз.
Я даже обернуться не успеваю, как любимый оказывается рядом. Присев на край кровати, Егор снимает с головы кепку и берёт меня за руку, чтоб уже через мгновение покрыть её поцелуем.
— Это ты, — я всё ещё не верю, что Егор сейчас рядом и сидит передо мной, а потому тянусь рукой к его лицу, нежно касаюсь небритой щеки. Колючий.
— Юль, у нас не так много времени. Собери самое важное: документы, памятные вещи. Одну сумку, — поторапливает меня Егор, а сам заглядывает через моё плечо, и я вижу, как в уголках его красивых синих глаз собираются мелкие морщинки. Он улыбается, глядя на нашего сына.
— Да… Да. Конечно.
Пребывая в растерянности, я поднимаюсь с кровати и начинаю в спешке собирать самое ценное, как сказал Егор. Единственное — у меня нет оригинала свидетельства о рождении сына, его получил Тагир в РАГСе без меня и спрятал в своём кабинете. Но у меня есть электронный вариант документа — это всё же лучше, чем ничего.
Складывая сумку, я искоса наблюдаю за Егором. Он сидит, склонившись над Тимуром и едва дышит. И я ловлю себя на мысли, какие же Егор и Тагир разные. Огонь и вода. Шторм и штиль. Добро и зло. Тагир особо не проявлял интереса к Тимуру, хотя уверял меня в том, что это его сын. А Егор надышаться Тимуром не может. Всё потому, что это он его родной отец, а не Батурин? Я не знаю результатов ДНК независимой экспертизы. У нас с любимым не было возможности поговорить на эту тему. Но я сердцем чувствую, что в жилах моего сына не может течь кровь Тагира. Это было бы несправедливо после всего…
Через пять минут выходим из спальни. Егор идёт немного впереди, несёт мою сумку. Я не отстаю от любимого. Держу на руках Тимура и всё время оглядываюсь, боюсь встретить кого-то из охраны. Но по пути нам никто не попадается, и мы свободно покидаем дом. Странно. И как Егору удалось провернуть этот фокус, как он вообще попал в дом? Вспоминаю, о чём говорила с охранником.
“Тагир Даянович приказал провести по всему дому и двору систему видеонаблюдения”
Да неужели?
Ха! Получается, Тагир собственными руками отдал меня Егору, только он про это ещё ничего не знает!
На улице тоже подозрительно пусто. И когда мне кажется, что охранники все разом испарились, я замечаю лежащего на газоне мужчину. От страха сердце убегает прямо в пятки.
Я дёргаю Егора за руку и киваю в сторону, где лежит охранник.
— Он живой? — перепугано хлопаю ресницами.
— Спит. Не волнуйся, они все спят, но ненадолго, — подмигивает Егор и просит меня не медлить, а поскорее забираться в машину — ту самую с логотипами компании.
Горько усмехаюсь и не могу поверить, что это всё сейчас происходит со мной, что я не сплю. И что уже через минуту коттедж Батурина останется в зеркале заднего вида, а затем и вовсе исчезнет.
Сюда я больше никогда не вернусь! Обещаю.
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— Уснул? — приоткрыв в комнату дверь, шёпотом спрашивает Егор.
Кивнув в ответ, я обкладываю Тимура по бокам подушками, чтоб малыш во сне не упал и, ступая на цыпочках, покидаю комнату.
— Меня до сих пор всю трясёт. Никак не могу поверить, что тебе удалось забрать нас с Тимуром из логова Батурина, — признаюсь Егору, как только он уводит меня на кухню съёмной квартиры, которую специально арендовал на несколько дней, чтоб пересидеть, пока не всё не утрясётся.
— Иди сюда, — взяв за руку, Егор усаживает меня к себе на колени. И обнимает со всей нежностью, заставляя почувствовать себя в безопасности. — Теперь всё будет хорошо. Я рядом. Лучше смотри, что у меня есть.
Егор протягивает мобильный телефон, предлагая взглянуть на фотки в его галерее. Но это не просто фотографии — это снимки документов.
Беглым взглядом цепляюсь за тест ДНК и слышу собственный стук сердца, пока читаю печатные строчки и не дохожу до самого главного.
— Господи, — выдыхаю с облегчением. — Вероятность твоего отцовства "99,9999 %".
— Смотри дальше, — просит любимый и уже через мгновение я читаю исковое заявление с требованием признать его отцом Батурина Тимура.
"Батурин Тимур" — режет глаза и заставляет сердце пропустить глухой удар.
Какая же сволочь этот Тагир! Зная, что ребёнок не его, он насильно разлучил нас с Егором уже во второй раз в этой жизни! Кажется, я никогда не перестану удивляться черноте души Батурина. В своих грязных играх этот подонок намеревался идти до конца, даже мне пригрозил психбольницей, если я не одумаюсь и не вернусь к нему. Чудовище!
Закрыв глаза, я с шумом выпускаю воздух ноздрями. С одной стороны, мне стало гораздо легче, будто с плеч упал тяжеленный груз. А с другой стороны, мне жутко от того, что сулит недалёкое будущее. Я всё ещё хорошо помню угрозы Батурина не пожалеть близких мне людей, пострадать могут абсолютно все: родители, Егор и даже мои дети, все трое.
— Юль, уже назначили суд. Будет через неделю. Как только мы его выиграем, у Тагира отпадут законные основания подавать заявление в полицию о пропаже ребёнка. А пока что тебе с Тимуром нужно пересидеть в этой квартире. Он будет вас искать.
— Я знаю.
— Твой отец неплохо поработал и кое-что мне передал. Оказывается, Батурина можно закрыть за легализацию доходов, полученных преступным путём. Уже ведётся следствие и если нам удастся доказать его вину, то это тюрьма. Минимум семь лет, речь идёт об очень крупной сумме и по предварительному сговору лиц. Так что нам остаётся только ждать. Иного выхода нет. Не поверишь, я следил за этим ублюдком больше восьми месяцев. Подключил нужных людей, но ничего не мог найти на него компрометирующего. Даже то видео ДТП, которое ты мне передала, не помогло. Пострадавший как в воду канул. Его нигде. Ни в одной базе! Он не числится пропавшим без вести, в списках умерших его тоже нет, — я слушаю Егора не перебивая, а про себя уже молюсь богу, чтоб с отцом всё было хорошо. — Батурин хотел использовать твоего отца в своих грязных играх, но сам попал в ловушку. Как говорится, не рой яму другому...
— Если Батурин узнает, что мой отец помогает тебе, мне даже страшно представить силу его гнева.
— Ничего не будет. К твоим родителям я приставил охрану, а через несколько дней они улетят за границу под чужими именами. Юль, здесь уже замешаны спецслужбы. Они следят за Батуриным и не позволят ему причинить вред твоим близким. Но пока Батурин официально является отцом Тимура, он может вставлять палки колёса.
— А как ты всё-таки смог пробраться в дом и провернуть всю эту операцию? У Батурина столько охраны.
— Ваш управляющий оказался очень жадным человеком.
— Евгений Дмитриевич, неужели? Он же столько лет работал на Тагира. Я бы на него и не подумала.
— Я предложил ему неприлично большую сумму. Он не смог отказаться.
— Неприличную? Но откуда у тебя такие деньги?
— Катя помогла.
От имени жены Егора мне становится не по себе, и я с трудом могу скрыть бурю эмоций, которая накатила в один миг мощной и удушливой волной.
— Сколько денег ты заплатил управляющему? Назови сумму, и я верну Катерине всё до копейки.
— Юль, ничего не нужно.
— Сколько, Егор? — повторяю вопрос, но уже гораздо требовательнее. Чувствую, как любимый напрягается. Ему не нравится моя затея вернуть деньги, а мне не нравится осознавать тот факт, что я обязана своим спасением Екатерине!
— Ты загоняешься. Эти деньги я заработал, можешь считать так. Ипполитович, родной дядя Катерины, благодарен мне за помощь. Я управлял его бизнесом несколько лет и ни одной лишней копейки себе не присвоил. Честно работал за зарплату директора, даже премии никогда не брал.
— Ты говоришь сейчас ерунду.
Вспыхнув раздражением, я встаю с колен Егора и подхожу к окну. Пытаюсь отвлечься от раздирающих изнутри сомнений, сфокусировав взгляд на городском пейзаже, который хорошо виден из окна восьмого этажа. Слышу шаги Егора. Любимый подходит ко мне и, остановившись за моей спиной, сгребает меня в объятия. Прижимается плотно, отчего меня обдаёт волной дрожи.
— Позволь мне вернуть деньги твоей жене. Мне не по себе, Егор. Я не смогу спокойно спать, зная, что за моё спасение заплатила женщина, которая любит моего мужчину, которая была ему женой. Я не хочу быть обязана ей. Просто не смогу жить с этим дурацким ощущением, что я ей должна, — прошу спокойным голосом, наконец-то сумев совладать с первыми эмоциями.
— Юль, я выставил на продажу свой дом. Как только получу за него деньги, сразу рассчитаюсь с Катей. Хоть я и не такой богатый, как твой муж. Но я мужчина и мне тоже неприятны эти разговоры. Я должен быть твоей опорой, сильным плечом, на которое ты можешь положиться. Тем более, речь идёт о тебе и моём сыне. Не заставляй меня чувствовать себя немощным, ни на что не способным. Одиннадцать лет назад, когда ты побоялась мне довериться, посчитав слабым, ты сделала мне очень больно. Да, тогда у меня ничего не было, кроме зарплаты преподавателя в университете и съёмной квартиры в спальном районе. Сейчас я тоже не олигарх, как видишь. И таким, как Тагир, я никогда не стану, потому не довелось родиться с золотой ложкой во рту. Но это ещё не значит, что я слабый и не способен защитить свою семью. У Тагира есть деньги, а меня есть ты и наши дети. Вы — мой главный стимул в этой жизни, ради вас я не просто станцую на горящих углях, ради вас я сам стану горящими углями для любого, кто даже подумает вас обидеть.
— Егор…
— Юль, я сказал тебе про Катю не для того, чтобы ты сейчас включила функцию ревнивой женщины. Я просто хотел быть с тобой честным. Но ты реально загоняешься. Мы с Катей уже официально развелись, но смогли остаться друзьями. Она не соперница тебе и никогда ею не была. Когда она выходила за меня замуж, то знала, что делает это временно. Таким был наш уговор. Она помогла мне, Юль. Потому что много лет я помогал её семье. Мы друзья несмотря ни на что.
Резко обернувшись, смотрю Егору прямо в глаза. Уголки моих губ дрожат в попытке улыбнуться. Егор прав. И я права. Но это сейчас не главное, наверное. Я очень не хочу ссориться с любимым. Поэтому переборов чувство ущемлённого самолюбия, кладу руки на сильные плечи Егора.
— Хорошо. Пусть будет так, как ты сказал. Ты — мой мужчина. И я доверяю тебе. Ты сильный, ты совсем справишься, а я буду поддерживать тебя во всём, — говорю всё это искренне, а не для того, чтоб просто сгладить углы.
Я действительно верю в Егора. Да, ему не довелось родиться с золотой ложкой во рту, как Батурину. И всё, что он имеет к тридцати шести годам — исключительно его заслуга. Пожалуй, я действительно недооценила любимого одиннадцать лет назад, когда решила отказаться от него взамен на спасение родной матери. Я повелась на игры Батурина, попала в его сети как муха. И прожила с нелюбимым почти одиннадцать мучительно долгих лет. Стоило ли оно того? Теперь я знаю, нет. Очень важно говорить друг другу правду при любых обстоятельствах, какими бы ужасными они ни казались.
Но теперь чего уж жалеть? Самоедством я точно не буду заниматься. Нужно принять эти факты как данность и научиться с ними жить дальше. Судьба даёт нам уроки не для того, чтобы сломать и убить нашу веру в самих себя, а наоборот. Упал. Поднялся. И взлетел ещё выше!
* * *
Егор уезжает этим вечером. Впереди много дел, которые нужно решить в ближайшее время. Я прощаюсь с любимым в коридоре и едва могу сдержать слёзы. И хоть я знаю, что все эти расставания ненадолго и мы скоро увидимся, ничего поделать с собой не могу. Эмоции раскачивают меня как на качелях. Тяжело остановиться, когда жизнь несёт тебя на максимально высокой скорости. Ещё вчера я собирала дорожную сумку Батурину, провожая его в поездку. А уже сегодня провожаю Егора.
— Квартира находится под постоянным наблюдением. Ничего не бойся. И если будет что-то нужно, то сразу звони в любое время суток, — даёт напутствия Егор и передаёт мне мобильный: — Можешь звонить с этого телефона. Здесь забиты все необходимые номера: твоих родителей, Риты и мой.
— Когда мы снова увидимся? — обняв любимого за плечи, прижимаюсь к его груди. Не хочу его отпускать. Мне морально тяжело.
— Постараюсь завтра приехать. Юль, потерпи недолго. Как только суд признает меня отцом Тимура всё закончится.
— Хорошо. Я буду ждать столько, сколько скажешь.
* * *
Тагир
Я только успеваю сойти с трапа самолёта, как на мобильный поступает звонок. Бросив раздражённый взгляд на дисплей телефона, всё же принимаю вызов. Звонит начальник службы безопасности.
Нутром чувствую, случилось очередное дерьмо, которого за последнюю неделю хоть половников черпай. Африканские партнёры дали задний ход — пришлось самому полететь в Дубай, чтоб уговорить несговорчивых поставить очередную партию танкеров с нефтью. В строительной фирме ЧП — бригада дебилов умудрилась покалечиться во время возведения фасада гостиницы. Налоговая полиция заинтересовалась моими банковскими счетами — подключил лучших адвокатов. И ещё кучу всего по мелочи.
— Слушаю, — коротко отвечаю.
— Наконец-то я вам смог дозвониться! — взволнованно тараторит, а я уже морально готовлюсь к новому звездецу. — Тагир Даянович, я понимаю, что мне нет оправдания и вы можете меня уволить после всего…
— Что кота за хвост тянешь? Говори, млять, что случилось! — рычу в трубку.
— Ваша супруга и сын исчезли.
— Когда?
— Вчера утром. Я пытался вам дозвониться, но у вас был выключен телефон…
Сердце пропускает мощный удар, и я ощущаю, как неприятно жжёт в районе солнечного сплетения. Я готов был к любому дерьму, но чёрт возьми, не к этому!
— Как это произошло? И почему это, млять, произошло? За что я вам дебилам плачу деньги? — меня несёт без остановки, потому что это не просто косяк службы охраны. Эти имбецилы ни на что не способны! Прозявили бабу с маленьким ребёнком.
Слушаю, как здоровенного мужика со своей командой провели вокруг пальца. Оказывается, я дал распоряжение установить новую систему видеонаблюдения.
Меня распирает от эмоций.
— Какого хера ты слушал управляющего? Кто тебе деньги платит я или он? — начальник службы безопасности мямлит в ответ очередную херню, мол, не мог мне дозвониться, а Евгений Николаевич показал ему “моё” распоряжение, которое поступило на электронную почту. Развели как лохов — людей, которых ещё вчера я считал профессионалами своего дела. — Где этот придурок сейчас?
— Мы не можем его найти. Он уже улетел из страны.
Шумно втянув воздух ноздрями, приказываю поднять на ноги всех, кого только можно, но чтобы в самое короткое время они нашли предателя, иначе я лично сдеру шкуру с начальника служба безопасности.
Завершив вызов, быстрым шагом иду к машине. И пока еду домой, прокручиваю в голове последние события. Как меня все достали! Ни минуты спокойствия. Решил поиграть в благодетеля, переступил через свои принципы и принял нагулянного пацана жены, дал ему свою фамилию. И что в итоге? Стерва засадила мне в спину нож. Гадина! Ненавижу её… и люблю одновременно. Всю душу мне измотала со своим малахольным. Грохну всех, потому что достали эти попугаи-неразлучники.
* * *
Домой приезжаю уставший, выжатый как лимон. Встретив в коридоре прислугу, прошу принести мне в кабинет крепкий кофе. И быстро поднявшись по лестнице на второй этаж, замираю напротив спальни. Передумываю открывать дверь и заходить внутрь. Нет, мне нужно время успокоиться и всё обдумать. Принимать решения в таком состоянии — это просто глупо.
Иду в кабинет. Оказавшись внутри, тянусь рукой к выключателю и чувствую присутствие ещё одного человека. Женские духи я ни с чем не перепутаю. Мысли о Юли мелькают секунду. Вряд ли это она.
Комнату озаряет свет лампы и я встречаюсь взглядом с Сабировой-младшей. Она сидит в моём кресле, вальяжно раскинувшись. Пальцами правой руки сжимает пистолет, дуло которого направлено прямо на меня. Млять... С этими навалившимися проблемами я совсем забыл про эту мелкую дрянь, которая пыталась вставлять мне палки в колёса.
— А я тебя уже заждалась, — ухмыляется девчонка.
— Опусти свою пукалку, дура, — цежу через зубы и делаю решительный шаг вперёд, но уже через мгновение слышу, как пистолет снимается с предохранителя.
— Ещё один твой шаг и выстрелю тебе прямо в голову.
Я усмехаюсь, но недолго. Потому что эта дура жмёт на спусковой крючок и пуля со свистом проносится в метре от меня. Врезается в стену.
— Что? Уже не такой смелый, да? Дверь закрой на замок, — приказывает холодным тоном и я отступаю на два шага, чтоб сделать так, как просит эта сумасшедшая. — Вы только посмотрите на этого трусишку! А где же подевался наш всесильный и могучий Тагир Даянович? Куда он спрятался?
— Что ты хочешь? — не спрашиваю, как эта дрянь оказалась в моём доме. Потому что после звонка начальника службы охраны уже понял: меня окружают одни имбецилы, которых провести вокруг пальца — плёвое дело. — Что тебе от меня нужно?
Она смеётся. Смех выходит неестественным. Я бы даже сказал, истерическим. И чёрт! Это реально пугает.
Дрянь перестаёт смеяться и теперь смотрит на меня обезумевшим взглядом, от которого холодеет всё внутри. Поднявшись с кресла, медленно приближается в мою сторону.
— Верни мне моего ребёнка!
— Ты чокнулась? — ухмыляюсь. — Не думала обратиться к психиатру?
— Верни мне моего ребёнка! — повторяет настойчиво.
— Как я тебе его верну? Ты же сделала аборт.
— Я сделала аборт? Или ты обманом затащил меня в клинику? Мне вкололи снотворное, а когда я проснулась, то узнала, что без моего разрешения мне сделали аборт. Ребёнку уже было десять недель. Я слышала, как билось его сердце… Видела его на УЗИ. У него уже были ручки и ножки!
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Утро начинается с настойчивого телефонного звонка. Мобильный неустанно жужжит под подушкой, заставляя меня открыть глаза и мысленно обругать звонящего абонента — такой классный сон прервал. Достав телефон из-под подушки, я лучезарно улыбаюсь, читая на экране имя Егора. Ты-то мне и снился, красавчик.
— Доброе утро, — отвечаю на звонок, поднявшись с кровати и выйдя из комнаты.
Зажав мобильный между ухом и плечом, ставлю чайник на кухонную плиту. Пока малыш спит, у меня есть немного времени для себя. И это драгоценные минуты, на самом деле.
— Доброе утро, если можно так сказать, — голос Егора звучит на удивление сухо и я уже чувствую, что сейчас любимый скажет мне что-то не очень приятное. И опять с Батуриным в главных ролях. — Юль, я сам только что узнал. Вчера вечером твоя сестра умудрилась пробраться в дом Батурина. В общем, она ждала его специально, хотела отомстить. Яна выстрелила в Тагира из пистолета.
Ледяной холод проходит по моему телу сверху вниз. Чувствуя, как подо мной качается пол, я медленно оседаю на стул. Пытаюсь переварить слова Егора.
Яна. Тагир. Специально. Ждала. Выстрелила. Пистолет.
Все слова прокручиваются в моей голове по отдельности, не хотят складываться в предложения. Потому что этого просто не может быть! Чудовищная шутка!
— Юль, — окликает меня Егор и я даю ему знать, что ещё здесь, что не положила трубку. — Тагир сейчас в больнице, а Яну забрала полиция. Пистолет, из которого стреляла твоя сестра, принадлежит твоему отцу. Это всё, что мне удалось узнать.
Шок сковывает все мои эмоции. Оцепенев, я не могу внятно говорить. Эта какая-то альтернативная реальность, чёрт побери! Не может быть правдой! И дело не в Батурине. Этого дьявола мне нисколько не жалко. Но Яна?! Боже мой, она же такая молодая, ещё вся жизнь впереди.
— Батурин сильно ранен? — спрашиваю, когда первые эмоции подавляются холодным просчётом и здравым смыслом. — Выживет?
— Как бы мне ни хотелось его смерти, сейчас я молюсь богу, чтоб он выжил.
Вздохнув, я роняю голову на руку, согнутую в локте. Не успеваю утонуть в мыслях, как из комнаты доносится плач Тимура. В спешке прощаюсь с Егором, говорю ему, что перезвоню чуть позже.
* * *
Целый день я хожу сама не своя. Звонить родителям или же нет? А вдруг им сейчас не до меня или хуже того — они ничего не знают о случившемся? Боже, как же трудно принимать решения в такие моменты, когда не знаешь всей полноты картины и действуешь наобум.
Не выдержав я всё же звоню маме. Ещё потому что с родителями находится Анечка и я просто не смогу нормально дышать, если не узнаю, что дочка сейчас рядом с ними, что ей не грозит опасность.
Мама отвечает не сразу, а когда я уже отчаиваюсь ждать от неё ответа. Голос расстроенный, отчего я моментально понимаю, что она в курсе всех событий. Так даже к лучшему, по крайней мере, я не стану тем вестником плохих новостей, которого обычно все ненавидят.
Поздоровавшись с мамой, даю ей фору, и она сама мне обо всём рассказывает, почти что то же самое, что и сказал ранее Егор. За исключением того, что Батурин сейчас находится в реанимации и его отец уже поехал в больницу, чтоб сдать кровь в качестве донора. Всё оказалось гораздо хуже, чем я на это рассчитывала. Тагир всё-таки борется за свою жизнь, находясь в критическом состоянии.
Сознание услужливо подбрасывает картинки, где мы все оплакиваем Тагира, стоя над его гробом; а мою сестру уводят из зала суда в наручниках. Качнув головой, прогоняю оттуда весь бред. Нет! Этот мужик здоровый как бык. Его ничто не возьмёт. Он же живучий гад, просто не имеет права умирать!
— Мамочка, всё будет хорошо. Тагир выживет, я знаю это.
Успокаиваю маму как могу, ощущая острую потребность делать это не по телефону, а вживую. Я должна быть сейчас рядом с родителями. Я нужна им. Очень!
Мама ничего не спрашивает, даже не удивляется тому, что я звоню с другого номера. Но это и понятно — внезапное горе оттеснило всё на второй план. Сейчас на первом месте — Яна. И Батурин, сохрани, Господь, его жизнь!
Завершив говорить с мамой, я звоню Егору и прошу его приехать. Хочу, чтоб он отвёз нас с Тимуром в дом моих родителей. Знаю, любимый говорил, что мы с сыном должны немного пожить на съёмной квартире, пока суд не вынесет решения о признании его отцом Тимура. Но обстоятельства резко изменились. Батурин сейчас находится в таком состоянии, что он не то что муху не сможет обидеть, его самого обидит кто угодно. Мне нечем рисковать, а моя поддержка родителям просто необходима.
— Хорошо, Юль. Я приеду через час. Собирайся, — говорит Егор, и моё сердце начинает биться чаще.
* * *
Егор, как и обещал, приезжает через час. К этому времени я уже полностью собрана. И стоит только любимому открыть входную дверь в квартиру своим ключом, как я встречаю его в коридоре, держа Тимура на руках. Малыш не спит. Рассматривает склонившегося над ним Егора, будто изучает. В любой другой раз я бы с умилением смотрела на эту картину, но не сейчас, когда внутри меня бушует ураган эмоций. Я не просто переживаю, я с ума схожу на нервной почве и это без преувеличения.
Передав сына Егору, я закрываю квартиру на ключ. Пока спускаемся на лифте, спрашиваю любимого, как поживает Маша. Ни минуты не было, чтоб я о ней не думала. Моё материнское сердце одинаково болит за каждого ребёнка. Узнав, что у Маши всё хорошо, меня немного отпускает. На сердце становится спокойнее и до конца поездки к дому моих родителей, я стараюсь думать только о хорошем. Представляю, как в скором будущем мы будем жить большой семьёй. Я даже улыбаюсь, визуализируя картинки в своей голове.
Когда наша машина заезжает на улицу, где живут родители, я напрягаюсь. Замечая это, Егор хмурит брови, смотря на меня из зеркала на лобовом. Знаю, ему это всё не нравится, но он не смеет перечить, ведь прекрасно понимает, что для меня значат мои родители.
* * *
Накапав маме успокоительного, я сижу на кровати и жду, когда мама примет лекарство. Я долго и терпеливо слушала её стенания. Позволила выплакаться.
Приоткрыв дверь, папа заглядывает в спальню:
— Юля, можете ехать с Егором. Я побуду с матерью, не волнуйся.
В отличие от мамы, папа более стойко перенёс последние известия. И если мама стала похожей на сплошной комок нервов, то папа держится молодцом.
— Мамочка, я поеду. Если будет что-то нужно, сразу набирай мне, — прощаюсь с мамой и, взяв с неё обещание, что она мне действительно позвонит, выхожу из спальни.
Оказавшись с отцом наедине, я спокойно с ним разговариваю о младшей сестре. Перспективы не радужные. Избежать тюрьмы можно только в одном случае — если суд признает, что Яна является психически нездоровым человеком. Но тогда её отправят на принудительное лечение в психушку. И я даже не знаю, какое из двух зол худшее.
Держа на руках Тимура, я выхожу вместе с Аней на улицу. И ждём Егора в машине, пока он разговаривает с моим отцом. Уверена, Егор предлагает помощь и, возможно, обсуждает какие-то детали, о которых отец не стал рассказывать мне.
— Готовы к двухчасовой поездке? — спрашивает Егор, присоединившись к нам.
— Мы поедем к твоим родителям? — Егор кивает в ответ, и внутри меня всё переворачивается. На радостях, конечно же. Ведь это значит, что совсем скоро я увижу родную дочь. И наша семья наконец-то воссоединится.
* * *
Я жутко волнуюсь, пока мы едем к родителям Егора. Причин для этого несколько, но всё же, главная — Маша. Не знаю, как воспримет нашу встречу дочка. Насколько мне стало известным, у Егора и Маши сложились непростые отношения. В своих рассказах о дочери любимый никогда не был многословным и ограничивался сухими фразами, но сердцем я всегда чувствовала, всё очень сложно. Ещё бы! Десять лет ребёнок жил в детском доме при живых родителях, как оказалось в итоге.
Поэтому мой страх оказаться отвергнутой родной дочерью — обоснован. И даже если Маша не примет меня сразу, я ни за что не сдамся. Я завоюю её любовь, докажу, что она — мой личный космос и для меня нет ничего важнее, чем её благополучие. Пусть не сразу, пусть на это уйдёт ни один год, но я не стану любить Машу меньше, чем кого-либо из всех своих детей. Ведь родительская любовь — это как любовь к родине. Она безусловна. Любят всем сердцем. Не за что-то и не вопреки всему. А просто потому, что ребёнок родился на этот свет. И чтобы ни случилось, любить его меньше ты не станешь.
Когда за окном авто начинает мелькать населённый пункт, я прошу Егора заехать в магазин. Не могу приехать с пустыми руками. А потому любимый сворачивается на ближайшем перекрёстке, и вскоре мы оказываемся в районном центре. Останавливаемся возле базара. Егор остаётся в машине вместе с Тимуром, а мы с Анечкой бродим по узким рядам рынка в поисках гостинцев. В контейнере с детскими игрушками я прошу дочку выбрать две одинаковые куклы. Аня смотрит на меня вопросительным взглядом, ещё не зная, что скоро ей предстоит познакомиться с сестрой. Уверена, малышка только обрадуется этой новости. Но за Машу сказать то же самое не могу. Грустно на самом деле. Приёмную дочь я знаю гораздо лучше, чем родную. И эти мысли не дают мне покоя, съедают изнутри.
Возвратившись к машине с подарками, я помогаю Ане забраться на заднее сиденье. Егор передаёт мне Тимура, а сам складывает пакеты в багажник.
— Я куклу Маше купила. Как думаешь, ей понравится? — спрашиваю у Егора и боюсь услышать, что не угадала с подарком.
— Юль, всё будет хорошо. Хватит так сильно загоняться, — приободряет меня любимый и я натянуто улыбаюсь. Дай бог, всё так и будет, как говорит Егор.
— А родители твои уже знают, что мы приедем? — Егор качает головой, и я недовольно бубню, что так не делается, мало ли какие у них планы. — А что они обо мне говорят? Хотя нет. Лучше ничего не рассказывай. Вдруг что-то плохое, тогда мне не стоит этого знать.
— Почему сразу плохое?
— Как же? Я бросила их сына в день свадьбы, разбила ему сердце, из-за чего он так и не смог построить свою семью до недавнего времени.
Посмотрев на меня с едва заметной улыбкой на устах, Егор говорит, что его родители и слова плохого обо мне не сказали. Ни разу! Врёт, конечно же. Но я делаю вид, что верю ему. В любом случае у моих будущих свёкра и свекрови нет иного выбора, ведь отныне им придётся терпеть меня до конца своей жизни. И меня это парит гораздо меньше, чем что-либо за последнее время. Слишком поздно, но я всё же поняла, что нет ничего важнее нашей с Егором любви и наших детей. Судьба сводила нас на протяжении всей жизни несколько раз. Чтобы мы не делали, какие бы препятствия ни стояли на нашем пути, исход всё равно предрешён. Мы будем вместе несмотря ни на что и теперь я это точно знаю!
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На сердце невообразимо волнительно. Меня обдаёт мелкой дрожью, стоит только Егору заглушить мотор автомобиля, припарковавшись во дворе дома его родителей.
Трусливо выглядывая в окно, через призму стекла, я вижу одноэтажный дом с красной крышей из металлочерепицы. Этот дом не похож ни на один из тех, в которых я привыкла бывать. Простой и лишённый любого намёка на богатство. Здесь нет: ни бассейна, ни фонтанов, ни даже тротуарной плитки; а фасад строения выкрашен обычной краской бледно-жёлтого цвета. И я ловлю себя на мысли, что несмотря на царящую вокруг скромность, дом выглядит ухоженным. Трава аккуратно подстрижена, деревья побелены, а во дворе растут кустарник роз, которые своевременно обрезают.
Повернувшись ко мне корпусом, Егор предлагает выйти из машины. Я собираюсь с духом несколько секунд и всё же киваю ему в ответ, мол, я готова, да.
Я успеваю выйти из машины и взять Тимура на руки, как навстречу нам выходят родители Егора. Люди преклонного возраста, одетые в простую одежду. Отец с белыми от седины висками и загорелой кожей, но крепкой подтянутой фигурой. В нём легко распознать огородника, потому что кожа слишком тёмного цвета, загорелая от постоянного контакта с солнечными лучами. Мама — милая женщина с округлыми формами, тоже одетая в простенький халат с коротким рукавом. Я всматриваюсь в лицо будущей свекрови и понимаю, кому должна быть благодарна за красивые голубые глаза у моего любимого мужчины.
Чувствую, как на мою талию ложится рука Егора, отчего на сердце становится немного легче. Поддержка любимого как глоток свежего воздуха для меня.
— Всё хорошо, — склонившись над моей головой, шепчет Егор, а я пытаюсь искренне улыбаться приближающимся родителям и не показывать, как жутко волнуюсь в этот момент.
— Здравствуйте, — приветствую мужчину и женщину, как только они оказываются стоять напротив.
— Здравствуйте, Юленька, — отвечает мама Егора, расплываясь в широченной улыбке. — Я очень рада вас видеть.
— Я тоже.
— Можно подержать внука? — просит женщина. А я не чувствую никакой угрозы с её стороны, поэтому без единого сомнения в сердце передаю Тимура, который сейчас не спит и с широко распахнутыми глазами разглядывает нависающую сверху бабушку.
— Это твоя бабушка Тамара, сыночек, — обращаюсь к сыну, неуверенная, что он меня понимает, зато точно слышит мой ласковый голос и поэтому не пугается чужого для него человека.
— Сынок на вас похож, Юлия, — замечает женщина. — А дочка — вылитая Егор.
При упоминании Маши моё сердце совершает кульбит. Почувствовав на себе тяжёлый взгляд, я поднимаю голову и вижу в окне свою дочку. Она смотрит на меня. Взгляд тяжёлый исподлобья, будто ей не по душе наш с Егором приезд.
— Как Маша? — спрашиваю у Тамары, продолжая смотреть в сторону окна, где секунду назад ещё была дочка, а теперь там колышется белая занавеска.
— Трудный возраст. Вам будет с ней нелегко, — признаётся женщина и я горько вздыхаю. Что ж… Я готова ко всему.
К нам присоединяются Егор с отцом. И я наконец-то официально знакомлюсь с родителями любимого.
Возвращаюсь в машину, чтоб позвать Анечку. Она очень скромная и стеснительная девочка.
— Малышка, идём со мной, — беру Анечку за руку и подвожу к родителям Егора. Не знаю, рассказывал любимый о ней или же нет, но беру на себя смелость представить дочку, как их внучку.
На удивление, но родители любимого улыбаются и принимают Аню со всем теплом, будто она действительно их внучка.
— А что ж мы здесь стоим? Идёмте в дом. Я вас обедом накормлю. Юленька, у меня есть суп с макаронами и картофельное пюре. Вам же такое можно или соблюдаете диету на грудном вскармливании? — спрашивает Тамара, искренне беспокоясь.
Я улыбаюсь женщине и говорю, что особой диеты не соблюдаю — хвала богу, у нас с Тимуром нет особых проблем с грудным вскармливанием, как и коликами.
* * *
Помогаю Тамаре накрыть стол. Тимур в это время спит в своей коляске, которую мы с Егором взяли с собой.
Я расставляю тарелки на стол, а сама всё время поглядываю в сторону спальни, где находится Маша. Дочка закрылась от нас дверью и не хочет выходить. Егор звал её обедать несколько раз, но она даже не удосужилась ответом. Отчего моё сердце болезненно сжимается в груди. Любимый старается, я это хорошо знаю. И понимаю, как никто другой, что Маша незаслуженно обижается на родного отца. В этой всей ситуации Егор меньше всего виноват. Даже наоборот! Именно благодаря ему у нашей семьи появился шанс объединиться. Ведь если бы Егор не был таким настойчивым и не пытался меня увести у Батурина, Тагир никогда бы в жизни не раскрыл свои карты. Не выдал бы козыря, которого прятал десять лет.
Воспоминания о Тагире заставляют меня вздрогнуть. Ощутив, как спину обдало морозной дрожью, я решительно качаю головой. Гоню мысли о Батурине прочь! Отныне всё будет хорошо, и даже если Батурин умрёт, я ни за что не заплачу. Он и только он виноват в том, что в него стреляла из пистолета моя сошедшая с ума младшая сестра. И если Яну мне жаль, то Тагира нисколько!
— Мам, где запасной ключ от спальни? — спрашивает Егор у Тамары, когда Маша так и не захотела открыть ему дверь в очередной раз.
— Егорушка, может, пока не стоит трогать Машу?
— Мама, — Егор смотрит на свою мать строгим взглядом из-под нахмуренных бровей и я вспоминаю взгляд Маши, когда она смотрела на меня из окна. Как же они похожи с дочерью!
Тамара больше не смеет перечить сыну и всё-таки приносит запасной ключ.
Я подхожу к Егору и беру его за руку чуть выше локтя. Я с ним и отныне буду рядом до конца своих дней. Мы должны сделать это вместе. Должны сказать Маше, что приехали за ней и попросить у неё прощение за все беды, которые малышке довелось пережить по вине взрослых. Надеюсь, её маленькое сердечко хоть немного дрогнет и она даст нам с Егором шанс стать её родителями. Мы этого очень хотим!
* * *
Увидев нас в своей комнате, Маша демонстративно заваливается на кровать. Надевает на голову большие наушники и врубает музыку, тем самым показывая своё отношение к непрошеным гостям в её обители. Я не обижаюсь на дочь, а Егор напрягается и берёт размашистый шаг вперёд. В считаные секунды любимый оказывается стоять напротив кровати. Нависает над дочерью как скала. И без предупреждений снимает с её головы наушники.
— Ты офигел? — фыркает дочка, не ожидав такого поворота. — Верни!
Егор повыше поднимает руку, не позволяет дочери дотянуться до наушников.
— Ну и хрен с ними. Всё равно музыка была отстойная, — пробубнив недовольно, Маша подходит к письменному столу, что-то ищет в его ящиках: — Лучше книгу почитаю.
— Может, хоть поздороваешься? Или для тебя это очень сложно? — ухмыляется Егор и я чувствую, он перегибает палку. А потому подхожу к любимому, беру его за руку со словами: “Не заводись”. Бесполезно. Егор продолжает напирать на Машу: — Маша, я жду слова приветствия.
— Привет, — цедит через зубы. — Извини, но слова “папа” от меня ты не дождёшься. А это кого-то ты притащил? Очередную для меня мамашу?
Маша произносит это с нескрываемой иронией, и у меня внутри всё обрывается от её ядовитой реплики.
“Очередная мамаша”
“Нет, солнышко. Я не очередная. Я твоя родная мама, которая носила тебя под сердцем, которая ждала твоего появления на этот свет. Но по воле судьбы нас с тобой насильно разлучили чужие люди”, — хочется сказать малышке, но я не смею произнести ни слова. Будто язык онемел и совсем не шевелится.
— Что за тон? — бурчит Егор, а затем берёт Машу за руку, чтоб подвести ко мне. Дочка сопротивляется, но Егор всё же сильнее. — Иди и извинись! Знаешь, перед кем ты должна извиниться?
— Егор, не надо, — качаю головой, понимая, что сейчас неподходящее время для признаний, да и напирает он на дочку слишком сильно, просто прёт танком. Напролом!
— Маша, познакомься — это Юля, — Егор кивает на меня, а я чувствую, что сейчас произойдёт что-то плохое. Маша ещё не готова к правде. — Она не очередная мамаша. Она твоя родная мама! Она родила тебя десять лет назад!
Мгновение дочка смотрит на меня леденящим душу взглядом, от которого скручивает внутренности. В голубых глазах девочки много презрения. И боли!
Уголки её губ ползут в надменной ухмылке.
— Ты, что ли, моя мать? — насмешливым тоном произносит Маша. — Серьёзно?
Понимая, что иного выхода нет и импровизация Егора не оставила мне выбора подготовиться к разговору с дочерью более вдумчиво, я осмеливаюсь заговорить с Машей.
— Да, Машенька. Я твоя настоящая мама, — говорю робко, опасаясь реакции дочери.
— Врёшь! — прищурившись, дочка сверлит меня тяжёлым взглядом, затем переводит его на Егора: — Зачем ты притащил эту тётку? Думаешь, мне было мало Кати? Алё, папаша, хватит мне устраивать кастинг! Я детдомовка и родителей у меня нет.
От злости лицо Егора становится красным как помидор. Я вижу, как любимый стискивает пальцы. Знаю, он в жизни не ударит Машу, но может быть очень строгим и резким в своих высказываниях.
Вмешиваюсь, пытаюсь спасти ситуацию, пока не взорвался Егор.
— Машенька, это правда. Егор, то есть, твой папа, тебя не обманывает. Десять лет назад, когда я была беременна тобой на восьмом месяце, то один нехороший человек столкнул меня с лестницы. Я упала и… У меня начались роды раньше срока, — говорю дрожащим от волнения голосом. А под горло подкатывает ком. Больно от одних только воспоминаний. — Нас с тобой насильно разлучили в роддоме. Мне сказали, что ты не выжила. Что ты родилась мёртвой, малышка. Но я не знала, что меня обманули. Маша, поверь, пожалуйста, это правда. Мы с папой совсем недавно узнали о твоём существовании. Точнее, сначала узнал папа. Ему об этом рассказал тот нехороший человек, который столкнул меня с лестницы.
— Врёшь! — грубо отрезает дочка. Поворачивается к Егору и говорит то же самое: — Вы всё мне врёте. Ваши слова похожи на сказку. Не думайте, раз мне всего десять лет, то можно навешать на уши лапши. Я не ведусь на брехню!
— Маша, — рявкает Егор. — Замолчи! Имей к нам хоть каплю уважения, хотя бы просто потому, что мы взрослые, что мы старше тебя.
— Да пошли вы к чёрту. Оба! Вы мне никто, — только успевает огрызнуться Маша, как Егор надвигается вперёд.
Я перехватываю руку Егору, не позволяя влепить дочери пощёчину.
Оцепенев от испуга, Маша наблюдает за этой картиной совсем недолго. Вдруг всхлипывает и, зажав рот рукой, выбегает из спальни.
Я всё ещё держу Егора за запястье. Сверлю любимого гневным взглядом. Пусть я слабее его физически, но бить свою дочь никому не позволю, даже её родному отцу!
— Никогда не смей поднимать руку на детей! — чеканю строго.
Тяжёлый взгляд. Глаза в глаза. Громко вздохнув Егор первым отводит взгляд в сторону, а затем зарывается лицом в своих ладонях. И с силой трёт его.
— Юля, я сорвался. Она вывела меня из себя. Ты же слышала сама, что она тут говорила.
— Слышала. Мне тоже было больно. Но она обиженная судьбой маленькая девочка. И в том, что она плохо воспитана — виноваты взрослые, точнее, я. Хочешь, ударь меня. Это я виновата во всём, но не Маша.
— Глупости не городи, — резко возражает Егор, а затем подходит ко мне и обнимает за плечи, притягивая к своей груди: — Давай не ссориться, пожалуйста. В одной лодке плывём, проблемы общие. Лучше подумаем, что будем дальше делать с нашей старшей дочкой.
— Любить, — отвечаю одним словом.
— Думаешь, поможет?
— Любовь всегда помогает. Нужно только не опускать руки. И любить так сильно, как только сможешь. От детей нельзя прятать свою любовь.
— Мне бы твоего оптимизма, — ухмыляется любимый, а я задираю голову и смотрю Егору в глаза. — Что?
— Иди искать Машу. И извинись перед дочерью, понял?
— То есть она не права, нахамила нам тут, а извиняться должен я?
— Совершенно верно.
* * *
У родителей Егора остаёмся с ночёвкой. С Машей Егор ещё раз поговорил и вроде бы они помирились. "Мамой" дочка меня так и не назвала, но хотя бы стала обращаться по имени. Всё же это лучше, чем быть “очередной мамашей”!
Дочки познакомились, но особого интереса друг к другу не проявили. Слишком они разные. Маша — колючая, за словом в карман не полезет, бойкая и активная. Аня — ласковая, тихая и скромная девочка, очень пугливая. Но несмотря на разность темпераментов, я не теряю надежду, что девочки всё же смогут подружиться. Всё-таки они ровесницы и по логике вещей должны иметь схожие интересы.
Я кормлю грудью Тимура. Егор лежит на кровати, зависает в телефоне. Дочки спят в соседних комнатах.
— Хочешь последнюю новость? — спрашивает Егор, вычитав что-то в интернете. — Батурин Тагир скончался сегодня в больнице от последствия огнестрельного ранения, которое получил накануне.
По спине бежит мороз. Не шевелюсь.
Прокручиваю в голове: “Батурин Тагир скончался”.
— Юль, Тагир умер. Ты слышала? — повторяет Егор, а я не имею сил даже кивнуть ему в ответ. Лишь горячие слёзы катятся по щекам против моей воли. — Ты что плачешь? Из-за него?
Закрыв глаза, шумно выдыхаю.
Да, я плачу.
Потому что испытываю двоякие чувства.
Боль.
Облегчение.
Но никак не радость!
Всё-таки узнать о смерти нелюбимого мужа оказалось для меня ужаснейшим событием.
Проснувшись утром принимаем решение возвращаться в столицу. Егор подкачивает колёса в машине, а я в этот момент прощаюсь с его родителями. Со всем теплом обнимаю по очереди отца и мать. Клятвенно обещаю почаще привозить внуков, всех троих. Антон и Тамара сразу приняли Анечку, как родную. А от Тимура они вообще без ума. С Машей же успели подружиться немного ранее.
— Ждём приглашения на свадьбу, — подмигивает мне будущий свёкор, и я расплываюсь в улыбке.
— Обязательно, — соглашаюсь, не раздумывая, хотя до этого момента, как мы с Егором поженимся, ещё столько всего предстоит пережить: признать Егора отцом Тимура, а меня — матерью Машеньки. Ещё нужно решить вопрос с Аней, пока мы с любимым на эту тему не говорили, но я уверена, он захочет удочерить девочку.
— Юленька, а можно вас попросить: присылать мне хоть иногда фото детей? Так хочется видеть, как они растут, — просит Тамара и я не смею ей отказать.
— Конечно же, я с удовольствием буду отправлять вам фото и даже видео, — обещаю женщине и на прощание шепчу ей тихо на ухо: — Спасибо вам за Егора. Вы воспитали просто нереального человека. Он самый лучший мужчина, которого я когда-либо встречала.
Расплывшись в улыбке, Тамара желает нам с её сыном счастья. И крестит перед дорогой, мол, с богом.
Устроившись на заднем сиденье с детьми, я машу рукой родителям любимого.
— Быстро ты с ними подружилась, — замечает Егор, как только наша машина начинает трогаться с места.
— Они у тебя хорошие, — отвечаю я, промолчав, что ожидала другого. Я думала, родители обижены на меня из-за испорченной жизни их сыну. Но я ошибалась, к огромному облегчению.
По дороге в столицу мне на мобильный не перестают поступать звонки. Сначала Рита спешит поделиться новостью, которую я и так знаю. Затем звонит моя плачущая и даже бьющаяся в истерике мама. Причитает, что Яне не избежать тюрьмы. Я выслушиваю все её стенания, пытаюсь успокоить. Но не получается, поэтому я обещаю маме, что сегодня обязательно к ней приеду.
Ещё мне звонит отец Тагира. И этот неожиданный звонок оказывается для меня будто ударом под дых. Даян не обвиняет в смерти сына, но говорит со мной таким претензионным тоном, словно я — причина всех земных бед. Знаю, свёкор никогда особо не питал ко мне любви и даже не единожды пытался уговорить Тагира со мной развестись. Но покойный муж не хотел слушать никого, он до последнего дня не терял надежды, что я однажды его полюблю. Он так и не смог смириться со своим статусом "нелюбимый".

Эпилог

Через один год
— Юль, а вот эти красные пятнышки на щёчках — это точно не причина того, что я съела утром красный борщ? — допытывает Ритка, разговаривая со мной по телефону.
— Рит, я не врач и утверждать не берусь, но от красного борща, когда я ела его, будучи на грудном вскармливании, Тимура не сыпало. Я же тебе говорю, не занимайся гаданием и бегом к педиатру.
— Да я просто подумала, что ты, как опытная мать троих детей, наверняка знаешь, — оправдывается Рита и моих губ касается лёгкая улыбка.
Как только подруга родила сына четыре с половиной месяца назад, мы только и делаем, что часами висим с ней на телефоне. Я уже чувствую себя ходячей энциклопедией, отвечая на все Ритины "почему". А всё началось ещё с прошлого года, когда Ритка всё-таки оказалась беременной от крутого мужика из спецслужб. Как мы узнали потом, её Эрик — хороший приятель Егора. Сказать, что я удивилась — почти ничего не сказать. Когда на нашу с Егором роспись мы позвали самых близких людей, Эрик и Рита прили вместе как пара, шифровщики хреновы.
— Юль, ну ты скоро? — окликает Егор и застав меня на кухне в обнимку с телефоном, недовольно хмурится: — Мы с девочками ждём тебя в машине. Пять минут.
Я посылаю Егору воздушный поцелуй и подхватив со стульчика для кормления нашего двенадцати килограммового бутуза, передаю сына любимому.
Возвращаюсь к Рите.
— А если помазать пятнышки "Бепантеном", как думаешь, можно? — продолжает Рита. — Ну слушай, на приём я запишусь только на завтра, а сегодня же надо что-то делать.
— Думаю, можно, — коротко отвечаю и, увидев через окно, что Егор уже устроился за рулём, спешу попрощаться с подругой. Мне ещё по всему дому пробежаться и проверить: выключены ли все электрические приборы — всё-таки целый месяц нас не будет дома. — Ладно, Ритуль. Мне пора. Ты самолечением не занимайся и чуть что — сразу к врачу. Запомни, педиатр — твой самый лучший друг на ближайшие десять лет, как минимум.
— Говоришь так, будто прощаешься, — хмыкает Рита.
— Ну так и есть.
На том конце провода появляется пауза, и я в спешке обрисовываю грядущие планы. Мы семьёй едем путешествовать по всей стране ни абы как, а прихватив с собой домик на колёсах. Однажды я поделилась своей мечтой с Егором, и любимый решил воплотить её в реальность. Стоит ли говорить, сколько было радостного визга, когда Егор тайком купил дом на колёсах, а потом показал его мне, когда полностью оборудовал под нужды нашей семье и построил маршрут путешествия?
— Счастливая ты, Юлька. Ладно, не буду тебя задерживать. Всем Астаховым передавай от меня привет, а меньшего — поцелуй в щёчку. И ты это… Звони хоть иногда. Не теряйся.
— Рит.
— Да?
— Я люблю тебя. Спасибо, что ты есть, — подруга млеет от моих признаний, и я прямо чувствую, как она пускает умилительную слезу.
Попрощавшись с Ритой, я быстро обегаю весь дом. И успокоив свою паранойю, облегчённо выдыхаю. Бойлер выключен, стиральная машинка — тоже. И вообще, Егор вырубил все "пакетники", обесточив дом полностью, но я на всякий случай достала вилки из розеток — так спокойнее для моей нервной системы. Всё-таки нас не будет дома целый месяц, а то и больше. Конечно же, запасные ключи от дома — есть у моих родителей, и мама обещала наведываться дважды в неделю, чтоб полить комнатные цветы, которых я развела просто немерено.
Выйдя из дома, я оглядываюсь. И тоскливым взглядом блуждаю по всему двору. Хороший у нас дом. Егор купил его год назад, ещё когда я была беременной Тимуром. Он тогда привозил меня сюда, но я и подумать не могла, насколько счастливыми мы сможем стать через год. Всё получилось даже лучше, чем я рисовала себе в своих розовых мечтах перед сном.
Быстрым шагом я иду к машине. И подойдя ближе, замечаю в несколько десятков метров чёрную иномарку. В груди екает сердце. Потому что в этом загородном посёлке крайне редко можно увидеть чужие машины, а все соседские — я уже успела запомнить. Ещё мужчина, который сидит на месте водителя, мне кажется знакомым… до боли. Чёрные как смоль — волосы, густая борода. Я не вижу толком лица незнакомца, но почему-то визуализирую профиль, который хорошо запечатлелся у меня на подкорке за одиннадцать лет замужества за нелюбимым.
Нет! Определённо это не может быть Батурин. Я же его похоронила год назад. И хоть на похоронах я не присутствовала, мне хочется верить, что смерть Тагира была настоящей и мою сестру Яну запихнули в психушку на принудительное лечение не зря.
— Юль, ну ты скоро? — опустив стекло, Егор смотрит на меня выжидающим взглядом. — Увидела что-то?
Качаю головой. И спешу открыть в машине дверцу.
— Нет, просто показалось.
Молчу об иномарке, не хочу загоняться сама и передавать свои переживания любимому. Потому что нас уже никто не разлучит. А воспоминания о Батурине, как и о Кате, мы с Егором не обсуждаем. В нашей жизни больше нет места для этих людей. Табу!
— Готовы, девчонки? — спрашиваю у своих дочек, когда оказываюсь внутри машины.
Девочки довольно улыбаются, и моё сердце просто трепещет от радости.
— Мам, у меня зарядка на телефон сломалась. Заедем в магазин купить новую? — Маша протягивает мне погрызенный провод, видимо, его лабораторная крыса погрызла, которую мы купили девочкам месяц назад.
Эмоции накатывают на меня мощной волной.
Маша впервые назвала меня "мамой". И за это я готова отдать всё на свете!
— Конечно, солнышко. Я попрошу папу заехать в магазин техники.
— А папа не будет на меня бурчать, что я нарушаю его планы? Он там уже маршрут построил, — уточняет дочка и я качаю головой.
Не знаю, слышал ли Егор наш короткий диалог, но отныне мы можем с уверенностью сказать, что смогли отогреть лёд в сердечке нашей старшей дочери.
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